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レンズキャップ . 

電池を入れる . 

カードを入れる/取り出す 

撮影でさる画像数 . 

カメラを構える . 
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ピント合わせ . 
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正しく安全にお使いいただくために 
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被写体が [] に入らないとき . 31 

フラッシュ撮影 . 32 

フラッシュ表示 . 32 

フラッシュ光の届く距離 . 33 

撮影した画像を確認する/消去する . 34 

画像を確認する（クイックビュー） . 34 

画像を手早く消去する . 35 


ある程度デジタルカメラの知識をお持ちの方が、す 
ぐに撮影を始められる時に便利です。 


フィルター効果 

画面にホや青の色のフイルターをかけたよラな効果を出します。一 P .77 
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昼本撮影 . 20 

撮影•再生の基本知識を説明しています。デジタルカメラを初めてお使いの方はもちろん、すでに使ったこと 
のある方ちこの章は一通りお読みください。 
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青っぽくなる 


ホっぽくなる 


撮影モード . 36 

露出モードやドライブモードの変更、コントラスト•彩度補正など、さまざまな撮影方法について説明して 
います。必要に応じてお読みください。 


画面表示の切り替え . 37 

液晶モニターとファインダーに VF ). 39 

プ□グラムセットボタン . 40 

デジタル撮影シーンセレクター . 41 

ポートレート/スポーツ/夕景 . 42 

夜景ポートレート • 夜景/テキスト . 43 

マク□撮影 . 44 

ファンクシヨン設定 . 46 

露出モード . 48 

P モード（プ□グラムモード） . 48 

プ□グラムシフト . 49 

A モード（絞り優先モード） . 49 

S モード（シャッター速度優先モード）....已1 

M モード（マニュアルモード） . 已2 

ドライブモード . 已已 

デジタルエフェクトブラケット（ずらし）撮影..已目 

連続撮影 - Hi 連続撮影 . 已7 

ウルトラ八イスピード ( UHS ) 連続撮影.…已吕 

インターバル撮影 . 60 

セルフタイマー撮影 . 62 

ホワイトバランス . 63 

撮像感度 . 目已 

測光モード . 67 

登録 . 70 

デジタルエフェクトコント□ール . 73 

露出補正 . 74 

調光補正 . 7已 


コントラスト補正 . 76 

彩度補正 . 76 

フィルター効果 . 77 

デジタルズーム . 78 

ピント合わせ（応用) . 79 

画面内の任意の位置にピントを合わせる 

(フレックスフオーカスポイント） . 79 

マニュアルフオーカス . 80 

バルブ（長時間露光）撮影 . 81 

レンズフ ー K . 82 

視度調整 . 83 

シンク□ターミナル . 83 

撮影モードメニュー . 84 

才ートフオーカスモード . 86 

画像サイズ . 87 

画質 . 88 

フラッシュモード . 92 

調光モード . 98 

スポット AE □ックボタンの機能と操作..100 

拡大ボタンの機能 . 101 

写し込み . 102 

カラーモード . 10已 

シャープネス . 109 

露出ブラケットのずらし段数の変更 ..... 110 

アフタービュー . 110 

ボイスメモ . 112 
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再生モード . 114 

再生時のいろいろな機能について説明しています。 
必要に応じてお読みください。 

1コマ再生 . 11已 

音声（ボイスメモ）付さ画像の再生.. . 11已 

画面表示の切り替え . 116 

インデックス再生 . 117 

ヒストグラム（輝度）再生 . 117 

拡大再生 . 118 

画像を手早く消去する . 119 

画像をテレビで見る . 120 

再生モードメニュー . 122 

画像の消去 . 124 

CF カードのフォーマット（初期化）..126 

プ□テクト（誤消去防止） . 127 

インデックス画面の切り替え . 128 

スライドショー（画像の自動再生）…129 

プリント指定 . 131 

インデックスプリント . 134 

プリント指定の取り消し . 134 

画像のコピー . 13已 


動画の撮影と再生 . 138 

動画全般について説明しています。必要に応じて 
お読みください。 

動画撮影•再生一覧 . 139 

動画撮影 . 140 

動画の音声 . 142 

動画再生 . 143 

ナイト ムービー . 144 

インターバル動画 . 14已 


ウルトラ八イスピード （ UHS ) 連続撮影動画.14目 


セットアップモード . 148 

カメラの細かい設定について説明しています。必 
要に応じてお読みください。 

セットアップモードメーユー . 

. 149 

液晶モニターとファインダーの明るさ調整..1已1 

操作音と音量の設定 . 

. 1已2 

言語設定 . 

. 1已3 

ファイルとフォルダ . 

. 1已4 

画面表示モードの選択 . 

. 160 

ダイレクトマニュアルフォーカス （ DMF ).. 162 

設定値リセット . 

. 163 

EVF オート設定の機能変更 . 

. 166 

曰時設定 . 

. 167 

曰付並び . 

. 168 

パワーセーブまでの時間変更 ........ 

. 168 

登録呼び出し操作の変更 . 

. 169 

M モード時のダイヤル . 

. 170 

マ-ユアルシフト . 

. 170 

ブラケット内容の変更 . 

. 171 

カラープ□ファイル . 

. 172 

消去確認画面 . 

. 172 
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通信モード . 173 

撮影した画像をパソコンに取り込んだり、市販の 
データカード型 PHS 等を用いて画像を送信したり 
することがでさます。 

USB 接続の動作環境 . 174 

パソコンへ接続する （ US 己接続) . 176 

ドライバのインストール 

(Win 9吕/9吕 SE のみ） . 183 

USB 接続ができないとさは . 186 

QuickTime のインストールと使いち ...... 188 

画像送信 . 190 

通信設定ウィザードのインストール...192 

通信情報の設定 . 196 

カメラへの転送（設定読み込み） ....... 201 

画像の送信 . 202 


その他 . 207 

一般的な注意事項や、トラブル時の処置等を記載 
しています。 

アクセサリー . 208 

オンラインラボエ房 . 211 

不具合が生じたとさは . 212 

取り扱い上のま意 . 216 

手入れと保管のしかた . 219 

主な性能 . 220 

索弓1 . 223 


お買い上げありびとうございます。 

この製品は、高画素 CCD に7倍ズームを搭載した、レンズー体型一眼レフタイプのデジタルカメラ 
です。ミノルタ独自の画像処理" CxProcess " を搭載し、風景か5人物、遠くの被写体まであ5ゆ 
る撮影領域に対応するととちに、デジタルエフェクトコント□ールなど多彩な機能を搭載し、画質 
や機能にこだわる方にち満足して撮影 • 再生 • 画像処理等お楽しみいただけます。 

ご使用前に、この使用説明書をよくお読みいたださ、末永くこの製品をご愛用ください。 

广 ユーザー登録について- S 

本製品をご使用になる前に、「ミノルタか5のお知5せ」に記載の弊社ホームページで、お早 
めにユーザー登録（オンライン登録）を行なってください。 

\_ 夕 

己 





























































電池の取り扱いを誤ると、液漏れによる周囲のミち損や、発熱や破裂による乂災やケガの 
原因となりますので、次のことは必ずお守りください。 

♦指定された電池似外は使わないでください。 

♦電池の極性 （+/ —）を逆に入れないでください。 

♦表面の被膜が破れたり、はがれたりした電池は使用しないでください。 

♦電池のショート、分解、加熱、および义中•水中への投入は避けてください。ま 
た金属類と一緒に保管しないでください。 

♦新しい電池と古い電池、メーカーや種類の異なる電池、巧電状態の異なる電池を 
混ぜて使用しないでください。 

♦アルカリ電池は巧電しないでください。 

♦巧電式電池を充電する場合は、専用の巧電器をご使用ください。 

♦万一電池び液漏れし、液び目に入った場合は、こす!5ずにきれいな水で洗った後、 
直ちに医師にご相談ください。液が手やを服に付着した場合は、水でよく洗い流 
してください。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。 


A 警告 


AC アダプターをご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使 
い < ださい。 

表示於外の電源電圧を使用すると、乂災や感電の原因となります。 

電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。 

他の金属と接触すると発熱、破裂、発义の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って 
正しく廃棄するか、リヴイクルしてください。 

ご自分で分解、修理、改造をしないでください。 

内部には高圧部分があり、触れると感電の原因となります。修理や分解が必要な場合は、お買 
い求めの販売店または最寄りの弊社サービスセンター•サービスステーションにご依頼くださ 
い。 

落下や損傷により内部、特にフラッシュ部が露出した場合は、内部に触れないよう 
に電池を抜き （ AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか6巧き）、使用を 
中止してください。 

フラッシュ部には高電圧が加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分も 
使用を続けると、感電、乂傷、乂災の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの弊 
社サービスセンター•サービスステーションに修理をご依頼ください。 

幼児の □ に入るような電池やルさな付属品は、幼児の手の届かないところに保管し 
て < ださい。 

幼児が飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 

製品および付属品を、幼児-子供の手の届く範囲に放置しないでください。 

幼児•子供の近くでご使用になる場合は、細/こ、のま意をはらってください。ケガや事故の原因 
となります。 

フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。 

目の近くでフラッシュを発光すると視力障害を起こす原因となります。 


正し<_ままにお使いいただ < ために 


お買い上げありがとラございます。 

ここに示した注意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への 
危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。よく理解して正しく安全にお使いください。 


A 警告 
A ミ主意 


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死こしたり、重傷を負ラ可能 
性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定され 
る内容および物的損害の発生が予想される内容を示しています。 


絵表示の例 

A 記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。（左図の場合は発熱注意） 

A 警告 


A A A- A_ 


盛於 必八八^ 
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A 警告 


A 車などの運転者に向けてフラッシュを発光しないでください。 

交通事故の原因となります。 

. 自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、液晶モニターを見たりしないでくださ 

A ぃ。 

転倒や交通事故の原因となります。 

風呂場など湿気の多い場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。 
A 内部に水が入った場合はすみやかに電池を取り出し （ AC アダプターの場合は電源プ 
ぐ ラグをコンセントか5巧き)、使用を中止してください。 

使用を続けると、乂災や感電の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの轉社ヴー 
ビスセンター-サービスステーションにご連絡ください。 

A 引义性の高いガスの巧満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本 
隊 製品を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シン 
A ナー等の弓 I 义性溶剤は使用しないでください。 

爆発や乂災の原因となります。 

AC アダプターをご使用の場合、電源コードに重いものを乗せたり、無理に曲げた 
A り、引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでください。 

ぐ またコンセントか6巧くときは、アダプター本体を持って巧いてください。 

岭 コードが傷むと乂災や感電の原因となります。コードが傷んだら、販売店または最寄りの辭社 
サービスセンター-サービスステーションに交換をご依頼ください。 

万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙び出るなどの異常を感じた5、すみやかに電池を 
A 巧き （ AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか!5巧き)、使用を中止して 
^ ください。電池も高温になっていることがありますので、义傷には十分ごを意くだ 

A 3い。 

使用を続けると感電、乂傷、乂災の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの辭社 
サービスセンター•サービスステーションに修理をご依頼ください。 
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_ A 注意 _ 

A 車のトランクやダッシュボードなど、高温や多湿になるところでの使用や保管は避 
子 けて <ださい。 

獻 外装が変形したり、電池の液漏れ、発熱、破裂による乂災、乂傷、ケガの原因となります。 

A 長時間使用される場合は、皮膚を触れたままにしないでください。 


長時間の使用後は、すぐに電池やカードを取り出さないでください。 

電池やカードが熱くなっているため义傷の原因となります。電源を切って温度が下がるまでし 
-ばらくお待ちください。 

A 発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。 

_発光時に発光部が熱くなり、乂傷の原因となります。 

液晶モニターを強く巧したり、衝撃を与えたりしないでください。 

A 液晶モニターが割れるとケガの原因となり、中の液体に触れると炎症の原因となります。中の 
液体に触れてしまった場さは、水でよく洗い流してください。万一目に入った場合は、洗い流 
した後医師にご相談ください。 

A レンズフードの先端を身体等に強くぶつけないでください。 

ケガの原因となります。 

A AC アダプター使用時は、電源プラグは差し込みの奥までしっかりと差し込んでく 
^ださぃ。 

A 電源プラグが傷ついていたり、差し込みがゆるい場合は使用しないでください。乂災や感電の 
原因となります。 

ぐ AC アダプターを巧や布団で覆ったり、周りに物を置いたりしないでください。 

熱により変形して感電や义災の原因となったり、非常時にアダプターが抜けなくなったりしま 
す。 
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_ A ま意 _ 

お手入れの際や長期間使用しないときは、 AC アダプターをコンセントか6抜いて 
A ください。 

~义災や感電の原因となります。 


• この使用説明書は2002年8月に作成されたものです。それ於降に発売されたアクセサリーと組 
み合わせた場合の使用ち法については、本書裏表紙に記載の辭社フォトサポートセンターにお問 
い合わせください。 

• このカメラには、弊社のボディ特性に適合するよラに設計された弊社製のアクセサリーのご使用 
をおすすめします。他社製品と組み合わせた場合の性能の保証や、それによって生じた事故や故 
障についての補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 


Wind 日 WS および Micros 日 ft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Macintosh および Apple は、米国アップルコンピユータ社の米国およびその他の国における商標です。 

C 日 mpactFlash は、米国 SanDisk 社の商標です。 

M に RODRIV 曰ホ、曰本旧 M の商標に関するをのです。 

Adobe は、 Adobe Systems Inc. の登録商標です。 

その他の会社名や製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置で 
す。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 
像機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことがあります。使用説明書にしたがって正しい 
取り扱いをしてください。 


巧容物の巧認 


お買い上げのパッケージに個包されているのは！; TF の通りです。ご確認の上、不備な点がございま 
した5、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


カメラ本体（ミノルタ DiMAGE 7Hi) 

レンズキャップ LF- 1249、アクセサリーシュ 
ーキャップ SC-9 付き 

本革ネックストラップ NS-DG1000 
ニッケル水素電池充電器 
単3形ニッケル水素電池4本 
レンズフード DLS-7Hi 
AV ケーブル AVC-300 
US 目ケーブル USB- 100 


ディマージュソフトウエア CD-ROM 
- DiMAGE Viewer 
•通信設定ウィザード 
- Windows98/9 吕 SE 用 US 己ドライバ 
- QuickTime 
本使用説明書 

DiMAGE Viewer 用使用説明書 
ミノルタか5のお知5せ 
アフターサービスのご案内 
保罰書 


•本製品にはコンパクトフラッシュカードは入っておりません。別にお買いホめください。 


ストラップを取り付ける 



付属のストラップは天然皮革を使用しております。ご使用に関しては J^TF の点にご注意ください。 
•なるべく雨や水がかからないようにしてくださし、色落ちしたり、乾いた後で固くなることがあります。 
•汗のついたあ服や白っぽしぶ服などと接触や摩擦を繰り返すと、色移りしてあ服をミちす恐れがあります。 
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をがのを赖 

の付いたところは、直接手で触れないでください。 （） 内は参照ページです。 


ボディ前面 


セルフタイ7—ランプ（目 2) 



US 己端子（力ードス□ットふた内、1 76) 
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ボディ側面 


ストラップ取り付け部 （11) 



ファンクシヨンボタン （4 目） 

ファンクシヨンダイヤル (46) 

MEM 登録 

測光モード 
PASM 露出モード 
DRIVE ドライブモード 
WB ホワイトバランス 
に日撮像感度 

視度調整ダイヤル （83) 

シンク□夕ーミナル （83) 

フオーカスモー ドボタン （8 日） 

デジタルエフェクトボタン (73) 


デジタルエフェクトレパ'- (73) 

因 AV 露出補正 
3コントラスト 
マク□切り替えレバー （4 己） 应 g 彩度 

00 フィルター効果 


兰脚ねじ穴 
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ボディ背面 


上面データパネル 


ディスプレイ切り替えレバー (39) 
EVF ファインター 
因オート 
IOI 液晶モニター 

表示切り替えボタン （37) 


オート□ッ クアクセヴ IJ ーシュ 
(209) 


電子ビューファイン 
ダーに VF )(16) 



電池室開放レバー 
に 2) 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
OFF オフ 

〇撮影モード （36) 

囚再生モード （114) 

ス動画撮影モード （138) 
SETUP セットアップモード （148) 
通信モード （173) 

□ック解除 レバー 
(36) 


スポット AE □ック 
ボタン （69) 

メニューボタン 

アクセスランプ （2 己） 

フオーカ スエリア切 
り替え/実行ボタン 

十字キー 

U モートレリーズ 
ターミナル （208) 


クイックビュー/ 
消去ボタン （34) 


拡大ボタン(78、1 18) 

端子カバー 

DC 電源入力端子（カノ f 一内左側、 208) 
AV 出力端子（カバー内ち側、1 20) 


撮像感度表示 (65) 


シャッター速度/撮像感度 


撮影シーン指標 （41) 


電池容量表示 (23) 


露出モード表示 (48) 


ホワイトバランス 
表示 （63) 



露出補正表示 （74) 


絞り値/露出補正値/ 
フラッシュ調光補正値 




赤目軽減表示 （92) 




ワイヤレスフラッシュ 
表示 （94) 


ブラケット撮影表示 (56) 


P な - 瓜 - 台 AAj isO 阻 - 

お獲 iSS ■■ 晒 ' 


セルフタイマー表示 (62) 

連続撮影表示 (57) 


-フラッシュ調光 
補正表示 （7 己） 


撮影残り画像数表示 (26) 
'画質表示 （88) 

画像サイズ表示 (87) 

マニュアルフオーカス表示 （80) 


《このページでは、説明のためすベての表示を点灯させています。 
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電子ビューファインダー （ EVF ) •液晶モニター 

電子ビューファインダーと液晶モニターの表示は同一です。 


撮影モード時 


撮像感度 (65) 
シヤープネス補正 （109) 



フラッシュモード（32、 92) 

安ホ：フラッシュ充電中 
白：フラッシュ充電完了 
青（撮影後）：フラッシュ光が届いた 

撮影モード (36) 

フラッシュ調光補正 （7 己） 
フィルター効果 （77) 

彩度補正 (76) 

コントラスト補正 (76) 

露出補正 (74) 

ホワイトバランス （63) 

露出モード (48) - 
撮影シーンセレクター‘ 

(41) 

測光モード (67) 


シャッター速度•絞り値 
白：通常 

黒：固定されています 
青：変更可能 

(A/S/M モード時のみ) 


ボイスメモ （112) 

スポット測光ヴークル （6 吕、 69) 

カラーモード （10 己） 

ピント位置 （30) 

デジタルズーム (78) 

画像サイズ （87) 


画質 (88) 

電池容量 (23) 

フォーカスフレーム （30) 
手ぶれ警告 (29) 

ヒストグラム (38) 

ドライブモード（已己） 

撮影残り画像数 (26) 

マニュアルフォーカス表示 (80) 

フォーカス表示（30、 87) 

白：ピントが合っています 
ホ：ピントが合っていません 

写し込み表示 （102) 

マク□切り替え中 （4 己） 
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※これらのページでは、説明のためすベての表示を点灯させています。 


再生モード ‘ I コマ再生時 

再生モード （114) 


拡大再生 （1 1吕） 


撮影曰時 



画像サイズ （87) 
画質 （88) 

電池容量 (23) 


プリント指定 （131) 

画像番号/全体の画像数 


ボイスメモ付き画像 （1 1已） プ□テクト （127) 


再生モード.ヒストグラム表示 （117) 


再生モード （114) 


画像 


ヒストグラム （38) 


撮影曰 



画像サイズ (87) 

画質 （88) 

シャッター速度 
絞り値 

ホワイトバランス （63) 

撮像感度 (65) 

露出補正 （74) 

フォルダ名（識別文字、1已已） 

ファイル番号 
(ファイルの通し番号） 

フォルダ番号 
(フオルダの通し番号） 
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撮影する 

1•モード切り替えダイヤルを〇に合わせます。 - P .28 
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撮影した画像を確認する（クイックビュー） -P.34 


1.撮影を、クイック 
ビュ ー/ 消去ボタ 
ンを巧します。 



画像を消去する 一 P.3 曰 

1. 撮影後、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧します。 

2. 十字キーのちちで消去したい画像を選びます。 

3. もう一度クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧します。 

4. ちの画面が出たを、十字キーのち側で r はい J を選び、十字キ 
—中央の実行ボタンを巧すと消去をれます。 

• 「いいえ」のままで実行ボタンを押すと消去されません。 

5. シャツターボタンの半巧しまたはメニューボタンで元の撮影モ 
—ドに戻ります。 
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基本撮影 


レンズキャップを取り外す 



レンズキャップを取り外します。上図の2通りの取り付け•取り外し方が可能です。 
•ち側のち法は、フードを取り付けたままレンズキャップの取り付け•取り外しを行なう 
際に便利です。 

•撮影後は、レンズキャップをはめて保管してください。 
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単3形ニッケル水素電池を4本使用します。付属のニッケル水素電池は、お買い上げの際には充電 
されていません。付属の充電器で完全に充電してか5お使いください。 

• 単3形アルカリ乾電池もご使用になれますが、短時間で消耗してしまラ可能性があります。通常はニッ 
ケル水素電池をお使いください。 

• 充電器に付属の使用説明書ち合わせてお読みください。 


電池を充電する 




1.電池を巧電器に取り付けまず。 

• 4本を一度に充電してください。 


2•電源プラグを巧印の方向に引き起こし、コンセ 
ントに是し込みまず。 



• 充電が開始されます。充電中は充電表示ランプが点灯します。 
•付属の未充電のニッケル水素電池 （1 8已 OmAh) 4本を一度に充電 
する場合、充電時間は約2目0分です。 

3. 巧電表示ランプが消えた6巧電完了です。 

• 充電器をコンセントからおさ、電池を取り出してください。 

• 電源プラグを倒して収納してください。 


電池を入れる 







撮影にはニッケル水素電池のご使用をおすすめします。 

このカメラではアルカリ乾電池ちご使用になれますが、アルカリ乾電池はその特性上、急激に電池 
容量が低下します。アルカリ乾電池は緊急時のみにお使いください。 

ニッケル水素電池の使用に関しては、 l^TF の点にご注意ください。 

• 電池の両電極を乾いた布でよく拭さ、ミちれを取り除いてからご使用ください。ミちれたままだと接触が悪 
くなり、新品電池でち電池がすぐに使えなくなる場合があります。 

•ニッケル水素電池には「メモリー効果」と呼ばれる現象があり、十分に使い切らないラちに充電を繰り 
返すと、充電完了後の容量が徐々に少なくなります。電池容量がなくなるまで使い切った■が点 
滅）後、充電を行なラことをおすすめします。 

•電池は、4本を一緒に充電してください。また、このカメラで使用した電池はこのカメラ専用とされる 
ことをおすすめします。 

•充電時間がかなり短い場合は、充電が不十分なことがあります。再度充電を行なってください。 
•充電器に付属の取扱説明書ち合わせてよくお読みください。 


電池を入れる 



1•メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを 
OFF に合わせまず。 


2.電池室開放レバーを g に合わせまず。 

•ふたの□ックが外れるので、ふたを開けます。 



3. 電池室内部の表示にしたびって電池を入れまず。 

4. ふたを閉めて巧さえなび6、電池室開放レバー 
を©に合わせます。 
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電池容量の確認 



QUAL：：：： 

^ SIZE nil 





メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを日 FF じ(外にすると、電 
池の容量が上面データパネルと液晶モニターに表示されます。 

4^点な 電池容量は十分です。 

(液晶 モニターでは 已秒後に消えます。） 

Id ■点な 電池の交換をおすすめします。 

この状態でも撮影はでさます。 

I 

4=■のみ点滅（上面データパネルのみ） 

新しい電池と交換してください。 

シャッターは切れません。 


M 可も表示されないとさは、電池の向さを確認してください。 

>長時間の撮影や再生には、別売りの AC アダプターや外部電源パックをおすすめします。 -P.208 


パワーセーブ(操作しないでいると表示が自動的に消えます） 



上面 データ パネル 


-フアインダー 


'液晶 モニター 


このカメラは、約3日秒じ(上何も操作をしないでいると、節電 
のため自動的に液晶モニターが消なします。また約1分 m 上 
何も操作をしないでいると、自動的に上面データノくネルとフ 
アインタ'- (EVF) も消なします（パワーセーブ)。シャッター 
ボタンを軽く巧すかメインスイッチ/モード切り替えダイヤ 
ルを回せば、撮影が再開でさます。 

•パワーセーブまでの時間（初期設定は1分）を変更することがで 
さます。一 P.1 目吕 


電池を入れる 


23 






カードを入れる 

画像を記録するには、コンパクトフラッシュカード（じ TFCF カードまたはカード）が必要です。 



1•メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを 
OFF にして、アクセスランプび消えているのを 
お 認 し、力ードス□ツトふたを開けます。 



2- CF 力ードの▲マークのある面をレンズ側に、細 
長い巧起部分を図の向をにして、ス□ツトに力 
—ドを入れます。 

•カード取り出しレノ（一が出て来るまで、中央をまつすぐに 
巧し込みます。端を巧し込まないでください。 

•カードが奥まで入らない場合は、無理に巧し込まずに、力 
-ドの向さを確かめてください。 



3•力ード取り出しレバーを倒します。 
4.ふたを閱めます。 


• CF カードの代わりにマイク □ ドライブの使用も可能です。 

※カードを入れると液晶モニターに「このカードは使えません」等のメッセージが現れる場合は -P.213 
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カードを取り出す 



1•メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを 
OFF にして、アクセスランプが消えているのを 
お 認 し、力ードス□ットふたを開けます。 

アクセスランプ点、！打中は、カードを取り出さな 
いでください。カード内のデータが破損する原 
因となります。 


力 

/ I 
取ド 
0を 
出入 
すれ 
る 



2•力ード取り出しレバーを起こし、中に巧し込み 
ます。 

•カードが出てさます。 



3•力ードを取り出し、ふたを閉めまず。 

•長時間使用した直後のカードは熱くなっていますので、ま 
意してください。 
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撮露でを る画像数 



CF カードを入れてメインスイツチ/モード切り替えダイ 
ヤルを〇に合わせると、上面データパネルと液晶モニタ 
一に、撮影残り画像数（現在の設定で撮影を続けると、後 
何枚撮影でさるか）が表示されます。 

•モード切り替えダイヤルを日 FF の位置から動かす場合は、 
□ック解除ボタンを么のち向に巧しながらダイヤルを回 
します。 



1枚の CF カードに記録でさる画像数は、カードの容量、カメラで設定された画像サイズおよび画質 
によって異なります。例として 16M 目の CF カードで初期設定で撮影する場合、記録でさる画像数 
は約已枚です（画像サイズ2已60X1920、画質ファイン)。 


•画像サイズ•画質を変更した場合、また動画撮影や音声付さで撮影した場合は、撮影でさる画像数は大 
さく変わります。※詳細は 一 P.90 

• 000が表示されたときは、カードがいっぱいです。カードを交換するか、力 
-ド内の画像を消去してください。画像サイズや画質を変更すると撮影でさ 
ることちあります。 


•ファイルサイズは被写体によって異なるため、撮影シーンによっては表示されている画像数が多少上下 
することがあります。 

•残り画像数が999枚を超える場合は、999と表示されます。999枚於下になるとカウントが始まりま 
す。 

•液晶モニターの残り画像数が黄色になったときは、カメラの内蔵メモリが一時的にいっぱいになったた 
め撮影でさません。白色に変わるのを待ってから撮影を続けてください。 



カメラを損える 



撮影される画像は、カメラ背面の電子ビューファインダー 
(EVF、 下ファインダー）と液晶モニターに表示されます。 
両者の表示内容は同じです。 

初期設定ではファインダーをのぞけば液晶モニターは消な 
し、ファインダーか5目を離せば液晶モニターが点なします。 
※設定を変えるには 一 P.39 

カメラが少しでも動くとぶれた写真になりますので、しっか 
りと構えて撮影してください。 


撮 5 


影ラ 
画を 
像構 
数え 


る 


フアインターを見て撮影する 





ファインダーをのぞいて撮影すると、カメラをしっかり 
構えることがでさ、手ぶれが起こりにくくなります。 

•ち手でカメラのグ U ップを持ち、脇を閉め、左手でレンズ 
の下側を持って支えます。 

•片足を軽く踏み出し、上半身を安定させます。壁にちたれ 
たり、机などに肘をついたりしても効果があります。 

• 暗い場所でフラッシュを使わずに撮影する場合や、望遠側 
で撮影する場合は、手ぶれが起こりやすくなります。王脚 
などにカメラを固定して撮影することをおすすめします。 

ファインダーは、ぴ〜90°の間で自由に角度を調整するこ 
とがでさます。低い位置の被写体を撮影する場合に便利で 
す。 


液晶 モニターを 見て撮影する 

基本的な構え方は、ファインダーを見て撮影する場合と同じです。手ぶれが起こりやすいので、ぶ 
れないようにカメラをしっかり構えて撮影してください。 
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ここでは、すべての設定びカメラまかせのフルオート（全自動）撮影について説明しています。 



1•メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを〇 
に合わせまず。 

• ダイヤルを日 FF の位置から動かす場合は、 □ ック解除ボタ 
ンた么 のち向に巧しながら回します。 

•撮影モードになります。 

2•プ□グラムセットボタンを巧します。 

•カメラはフルオートの状態になります。特に設定を変えな 
い限り、毎回巧す必要はありません。※プ□グラムセット 
ボタンについて 一 P.40 

3.液晶モニターまたはファインダーをのぞを、ズ 
—ムリングを回して構図を巧めます。 

•[] の中のものにピントが合います。※ピントが合わな 
いとさは 一 P.30 

•フラッシュを発光させたいとさは、内蔵フラッシュを上げ 
て<ださい。一 P.32 

• ズームリング上の焦点距離は、3已 mm フイルム換算時に 
相当する値です。※換算表は 一 P.207 


4.シャッターボタンを半巧しします。 

•シャッターボタンを軽く巧すと、途中で少し止まるところ 
があります。そこまで巧すことを「半巧し」と呼んでいま 
す。 
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•半押しす; 

論/ると、ピ; 

篇 '^1 

画|吓3、自 G 句 


半巧しするとピントが合います。ピントが合って固定され 
ると、ピント合わせに使われたセンサーが一瞬ホく表示さ 
れ、ピントの合っている位置をお知らせします。ピントが 
合ラと、同時に画面ち下に白い〇が点なします。 


5.シャツターボタンを巧し込んで撮影 
しまず。 


アクセスランプ 




>撮影された画像が自動的に CF 力ードに記録（保存）されます。 
書さ込み中はアクセスランプが点なしますので、その間は力 
-ドや電池を抜かないでください。 


>カメラから約已 0cm 於上離れたものにピントが合います。それより近くを撮影する場合は、マク□撮影 
を行なってください。一 P.44 
>画面の表示の有無を切り替えることちでさます。 -P.37 

>オートフオーカス高速化のため、オートフオーカス中に画面（ライブビュー）が一瞬停止することがあり 
ます。 






液晶モニター/ファインダー内に«が出たときは、シャッター速度が遅くなって 
いるので手ぶれの恐れがあります。フラッシュ撮影または兰脚の使用をおすすめし 
ます。 

M 最影後は、メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを日 FF に合わせて電源を切って 
<ださい。 

>レンズキャップをはめて保管してください。 


する 
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フォーカス表示 

シャッターボタンを半巧しすると、自動的にピント合わせが行われ 
ます。ピントがをうと、フォーカスフレーム;： ] の中で実際にピン 
卜合わせに使われたセンサーが一瞬/赤く表示されます。 

液晶モニターまたはファインダー内の〇はフォーカス表示です。こ 
の色によりピントの状態をお知5せします。 

〇白色：ピントが合って固定されています。 

〇赤色：ピントが合っていません。 

ホい〇が点なしたときは、被写体がカメラより約已 OcmL^Lb 離れているか、オートフォーカスの 
苦手な被写体下）を撮影しようとしていないか確認してください。そのまま撮影すると、フラッ 
シュが発光する場合は約3〜 3.8m、 発光しない場合は約已 m 〜無限遠の間（ズーム位置による）に 
ピントが合います。 



オートフオーカスの苦手な被写体 

オートフオーカスのピント合わせは被写体のコントラスト（明暗差）を利用しています。したびって、 
次のような被写体ではオートフオーカスでピントが合いにくいことがあります。このよラな場合は、 
フオーカス□ック撮影をおすすめします。^次ぺージ 



暗すぎるもの 青空や白壁など [] の中に 太陽のように 

コントラストのないちの 距離の異なるちのが 明をいちのや、 

混じっているとき 車のボディ、水面など 


さらさら輝いているちの 
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被写体が^ ^に入5ないときは（フオーカス□ック撮影） 


欄! 


ピントを合わせたいものが [J に入5ないとさに、そのまま撮影す 
ると、 [] と重なっている背景にピントが合って人物がぼけてしま 
います。このようなとさは、次のようにしてピントを固定（フオーカ 
ス□ック）して撮影してください。 



I • ピントを合わせたいものに [ 
ンを半巧しします。 

• 画面ち下に白い〇が点なします。 


;を合わせ、シャツターボタ 


2. シャツターボタンを半巧ししたまま、撮りたい構図に戻し 
まず。 

3. シャツターボタンを巧し込んで撮影しまず。 


•ピントと同時に露出も固定されます（多分割測光時のみ)。画面左下のシャッター速度と絞り値が黒く反 
転してお知らせします。 

•ピント合わせの方法として、他にも自由にピント合わせの位置がミ夫められるフレックスフォーカスポイ 
ント機能 （P.79) があります。 


ヒント合わせ 
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フラッシュ握彭 



フラッシュを発光させるとさは、内蔵フラッシュ 
を手で上げてください。上げていると必ず発光し 
ます。 


フラッシュを発光させないとさは、内蔵フラッシ 
ュを手で巧し下げてください。 


フラッシュ表 TF 



フラッシュが発光する場合、シャッターボタンを半押しすると、液 
晶モニター/ファインダー内にフラッシュ撮影表示安が現れます。 

を赤色点な：フラッシュが充電中です。 

白になってか5撮影してください。 

白色点な：フラッシュの充電が完了しました。撮影でをます。 
青色点な（撮影後）：フラッシュ光び被写体に届さました。 


フラッシュ光の届く距離 

フラッシュの光が届く範 
囲には限度があります。 

最広角側では 3.8 m 、 最望 
遠側では 3.0 m を目安に撮 ffm 
影してください（撮像感度 
AUTO 時)。 



I 夜景など暗い場合は、フフッシ 

広角側： 3.8 m ュが発光してち遠くの景色は写 

望遠側： 3.0 m りません。 


2 

ツ 

シ 


ユ 



•撮像感度を変更すると、フラッシュ光の届く距離が変わります。 -> P .6 已 


撮影後に青い安が現れなかった場合は、フラッシュ光が被写体に届 
いていません。フラッシュ光の届く距離を確認してください。一次 
ぺージ 




逆光時に内蔵フラッシュが下がったままだと、厕が現れる場合があ 
ります。フラッシュを発光させて撮影することをおすすめします。 


•このカメラではフラッシュの発光量を正確にミ夫めるため、フラッシュ発光時には撮影の直前に一度フラ 
ッシュが発光します（プリ発光)。よって本発光と合わせてフラッシュが2回続けて発光します。※詳し 
くは 一 P .98 
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握彰した画像を確認ずる/消去ずる （クイックビュー） 


画像を確認する（クイックビュー) 

撮影した画像を簡単に見ることができます。 



1•撮影後、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧しま 
ず。 

•直前に撮影された画像がファインダーまたは液晶モニター 
に現れます。 


2. 十字キーのちちで見たい画像を選びます。 

3. シヤッターボタンを半巧しすると撮影モードに 
戻ります。 

•メニューボタンでも戻ります。 


※再生モードに入るとさは - P .1 14 


クイックビューでは再生モードと同様の操作が可能です（再生モードメニューを除く）。 



•表示切り替えボタンを巧すと、表示や 
データの有無を切り替えることがでさ 
ます。一 P .1 1目 

•十字キーの上側を巧すとヒストグラム 
表示にすることができます。一 P .117 
• 拡大ボタンを巧すと画像を拡大するこ 
とがでさます。 - P .1 18 


•動画の再生ち可能です。一 P .143 



ヒストグラム表示 
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画像を手早く消去する 


^クイックビューのが態で、画像を簡単に消去することができます。 

QVE_ 1•撮影後、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧しま 







•直前に撮影された画像がファインダーまたは液晶モニター 
に現れます。 

2.十字キーのちちで消去したい画像を選びまず。 


3•もう一度クイックビュー 
/消去ポタンを巧しま 
す。 

•ちの画面が現れます。 

•消去しない場合は、この状態 
で十字キー中央の実行ボタン 
を巧して < ださい。 

4.十字キーのち側で r はい J 
を選びます。 


A この]7を消去しますか？ 


A この]7を消去しますか？ 
はい 


5.十字キー中巧の実行ボタンを巧します。 

• 選んだ画像が消去されます。 

y •この後、2に戻って続けて画像を消去することもでさます。 

目.シャッターボタンを半巧しして（またはメニュ ー 
ボタンを巧して）通常の撮影モードに戻りまず。 


•消去する際、「はい」を先に選択した状態にすることもできます。 - P .172 
※複数の画像を一度に消去するときは 一 P .1 24 ni - 







撮影モ- 



この章では、メインスイッチ/モード切 
り替えダイヤルが〇位置（撮影モード） 
にあるとさの各種設定について説明して 
います。 

• ダイヤルを日 FF の位置から動かす場合は、 
□ ック解除ボタンを公の方向に押しなが 
らダイヤルを回します。 



ダイヤルを〇位置（撮影モード）にして 
いると、ファインダー/液晶モニター内 
の左上に〇が現れます。 
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の切な替え i ojiK モ時! 



© 


画面内の表示の有無や、ヒストグラムの有無を切り替え 
ることがでさます。 

※個々の表示内容について 一 P. 1目 
※ヒストグラムについて一次ぺージ 


表示切り替えボタンを巧しまず。 

• ボタンを巧すごとに画面が政下の順序で切り替わります。 



撮影データあり 


フオーカスフレームのみ 


ヒストグラム 


>警告表示（赤色の表示）は、「表示なし」於外のすべての画面で現れます。 

>この使用説明書では、撮影データありの状態（左端）で説明しています。 

>この4種類!;!外に、ち眼、目盛線合わせて計6種類の画面表示が可能です。 
表示切り替えボタンを押すごとにどの画面が切り替わるかを自由に選ぶ 
ことがでさます。 -P.160 



表示なし 


画面表示の切替 


•このカメラでは、暗いところでも液晶モニターがよく見えるように、一定じ(下の暗さになるとモニター 
が自動的に白黒表示になります（モニター自動感度アップ機能)。撮影される画像には影響ありません。 
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ヒストグラムについて 




ヒストグラムとは輝度分布のことで、どの明るさの画素がどれだ 
I け存在するかを表します。このカメラのヒストグラム表示は、横 
数軸が明るさ（左端が黒、ち端が白）、縦軸が画素数を表しています。 
露出補正をかけると、ヒストグラムもそれに応じて変化します。 
下はその一例です。 

※画素について 一 P.88 



+側に 
露出補正を 
かける 




+側に露出補正をか 
けると画面全体が明 
る <なるので、ヒス 
トグラムが全体に明 
るいち（ち側）にず 
れます。一側だと逆 
にずれます。 


ヒストグラムの左ち両端には、白または黒1日日％のデータ*しか存在しません。よって後でパソコン 
に取り込んで補正しても、つぶれた部分の再現は不可能だといラことになります。撮影前にヒストグ 
ラムを確認することにより、このような画像の状態を前もって知ることができます。 

* 正確にはカラー画像©±易合 RGB で表されるので、白は R2 己己、 G2 己己、巨2己己、黒は R0、GO、B0 

•撮影前のヒストグラムは、その時に液晶モニター/ファインダーに表示されている画像（ライブビ 
ュー画像）のヒストグラムを表します。よって、ライブビュー画像と実際に撮影される画像の明る 
さが異なる場合（フラッシュ発光時、自動感度アップ機能により暗中でモニターが自動的に白黒に 
なっている時 （P.37)、M モードで M の色がホくなっている時 （P. 已4))は、撮影後にヒストグラム 
を確認してくださし、。一 P.117 

•被写体の状況や画像処理により、撮影前と後のヒストグラムに若干の差が生じることがあります。 
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撮影される画像は、カメラ背面の液晶モニターまたは電 
テビユーファインタ'- (EVF*、J^TF ファインタ'—)に表示 
されます。両者の表示内容は同じです。 

初期設定ではファインダーをのぞけばファインダーが点 
なし、ファインダーか5目を離せば液晶モニターが点な 
します。 

*EVF 二 Electronic Viewfinder (電子ビューファインダー）の略 


液晶 モニターとファインダー （EVF) の 切り替え 



ディスプレイ切り替えレバーを回すと、画像の表示場所 
を選ぶことがでさます。 

EVF ファインダーにのみ表示 
凸 AUTO (自動切り替え） 

ファインダーをのぞいているとさはファインダーに 
表示、のぞいていないときは液晶モニターに表示 
101 液晶モニターにのみ表示 



•電池の消耗量を減らしたいときは、液晶モニターの表示をなくして、のぞいているときのみファインダ 
一を点灯させるち法もあります。 -P.166 


ファインダーをのぞいている/いないの判別方巧 



ファインダー横にはアイセンサーがあり、何かが近づく（二撮影者 
がファインダーをのぞく）のを検知することがでさます。凸（自動 
切り替え）にしたとさの液晶モニターとファインダーの切り替えは、 
このアイセンサーによって、ファインダーをのぞいている/いない 
を判別して行われます。 
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プ□グラムセットボタン 


プ□グラムセツトボタンを巧すと、カメラはフルオートに設 
定され、1;(下の状態になります。 

•ここに記載されていないものは、プ□グラムセツトボタンを 
押しても変わりません。 


項目 

ミ凡ウ 

巧疋 

説明 

ぺージ 

露出モード 

巧ード 

シャッター速度と絞り値が自動的に決まります。 
デジタル撮影シーンセレクターは解除されます。 

48 

41 

ドライブモード 

1コマ撮影 

シャッターボタンを押すごとに1枚ずつ撮影されます。 

已已 

ホワイトバランス 

才ート 

ホワイトバランスは自動的に設定されます。 

63 

測光モード 

多分割測光 

画面を多数に分割して測光を行ないます。 

67 

露出補正 

±0 

— 

74 

調光補正 

±0 

— 

7已 

コントラスト補正 

±0 

— 

76 

彩度補正 

±0 

— 

76 

フィルター効果 

0 

— 

77 

フオーカスフレーム 

ヮイド 

画面内の [] の中のちのにピントが合います。 

— 

フオーカスモード 

オートフオーカス 
ワンシヨット AF 

シャッターボタンを押すと自動的にピントが合います。 
ピント位置はそのまま固定されます。 

86 

フラッシュモード 

通常発光または 
赤目軽減発光 

後幕シンク□とワイヤレスフラッシュは解除され、 
通常発光または赤目軽減発光のラち 
最後に設定したちに戻ります。 

92 

調光モード 

ADI 調光 

— 

98 

シャープネス 

標準 

— 

109 
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プ□グラムセツト前への復帰 



プ□グラムセットボタンを押す直前の状態は、カメラ 
に一時的にメモリー（記憶）されています。プ□グラム 
セットボタンを押してフルオートにした後でも、プロ 
グラムセツトボタンを押す直前の状態にいつでち復帰 
させることがでさます。 

フアンクシヨンボタンを巧しなが6プ□グラムセ 
ットボタンを巧します。 


• メモリーされた内容は、次にプ□グラムセツトボタンを押して上書さされるまで有効です（他の設定を 
変えてもメインスイツチを日 FF にしても消えません）。 

•撮影の途中の数枚だけをフルオートで撮影したいとさなどに便利です。 


プ 



夕 I 


デジタル撮影シーン七レクター 


撮影したい場面を給表示で選ぶだけで、その場面に合った写真を撮ることがでさます。 



g 固画 


■ 

a 



撮影モード位置で、撮影シーン選択ボタンを巧して 
撮影したい場面の給表示を選びます。 


ポートレートー P.42 
S スポーツ ー P.42 
^夕景 一 P.42 

B 夜景ポートレート•夜景 一 P.43 
凹IIテキスト ー P.43 
P プ□グラムモード 
(撮影シーン設定なし） 

次ページへ続く 
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•撮影シーンセレクターでは、選んだ撮影場面に応じてカメラの設定が自動的に行われます。従って測光 
モード等、機能によっては撮影者による変更ができません（シーンによってその内容は異なります)。 
•プ□グラムセツトボタンを巧すと、これらの設定は P (撮影シーン設定なし）に戻ります。 


ポートレート 



スポーツ 



人物を引さ立たせるようなやわらかい 

ぼけ昧を表現するとともに、人 CD 肌が^——— 1 
なめ5かに写るよラなデジタル処理を I I 

行ないます。 

• 背景をよりぼかすには、レンズの望遠側のちが効果があります。 
•逆光のとさはフラッシュの使用をおすすめします。フラッシュを使わ 
ない場合は、画面にを分な光が写り込むのを防ぐため、フードの使用 
をおすすめします。 -P.82 


速く動いているものでもぶれにくいよ 含 I が text| 
う、高速寄りのシャッタ-離で撮影—ゴ———^ 
を行ないます。 I I 

• このモードでは、被写体の動さに応じて常にピント位置が調整され続 
けます（コンテイニュアス AF 、 一 P .8 目）。 

• フラッシュ光が届かない場合はフラッシュを使用しないでください 
(内蔵フラッシュを下げてください)。※フラッシュ光の届く距離一 
P.33 



夕焼けのホさを美しく再現することが 巧卜 ext | 
でます。 r A 1 

• レンズを長時間太陽に向けたまま放置I I 

しないでください。 CCD (撮像素子）を傷める原因となります。やむ 
を得ず置く場合はレンズキヤツプを取り付けてください。 
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夜景ポートレート • 夜景 



明かりのない暗い部分は黒く、明るい 
部分は明るく写し出すことにより、美 
しい夜景を描写することがでさます。 




巧景ポートレート撮該(人巧+巧景） 

フラッシュを上げて発光させてください。 

夜景撮影（夜景のみ） 

フラッシュは下げたまま発光させずに撮影してください。 

•シャッター速度が遅くなりますので、兰脚を使用してください。 
また夜景ポートレート撮影の場合、撮影される人物が動くと写真 
ちぶれますので、動かないよラにま意してください。 


テキスト 


を 


白地に書かれた夕字がはっさりと見え 巧卜 ext| 
るよラな撮影を行ないます。（普通に r ^ 

撮影すると白地が灰色になります。） 

•カメラから約日 0cm 於内のものを撮影するときはピントが合わないの 
で、マク□撮影を行なってください。一 P.44 


シ I ンセレクタ I 
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カメラ内の CCD* の位置から約已 OcmJ；>( 内の被写体を撮影する場合に 
使います。レンズの望遠側を使ラテレマク□撮影と、広角側を使ラ 
ワイドマク□撮影が可能です。テレマク□撮影では被写体を中/こ、と 
した一般的なマク□撮影、ワイドマク□撮影では被写体と背景の両 
方を取り入れたマク□撮影を行なラことがでさます。 

撮影可能節囲 



テレマク□時： CCD 面より約2已〜6日 cm 


テレマク□撮影 



で CD ニカメラ内で被写体の映像を受け取る 


部分、つまり通常のカメラのフィル 


ムにあたる役割を果たす部分< 
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1. ズームリングを、テレマク□の場合は最望遠側 
まで、ワイドマクロの場合は最広ち側まで回し 
まず。 

• ズームリング上の▼とマク□切り替えレノ く一横の▲が合い 
ます。 


^〇〇|] 〇〇〇|] 


テレマク □ ワイドマク〇 


2.マク□切り替えレ/ V — をち印の方向 
にスライドさせまず。 



3.テレマク□の場合、ズーム IJ ングを回してズー 
ムの微調壁を巧ないます。 

•ズームリング上の▼—がマク□撮影範囲です。この範囲 
内でズームを行なうことがでさます。 

• ワイドマク□ではズームを行なうことはでさません。 



>マク□撮影になっているときには、液晶モニター/フアイ 
ンダー下部に猫が表示されます。 

>内蔵フラッシュは、レンズにさえぎられて画面下部まで光 
が届かないのでおすすめでさません。フラッシュ撮影が必 
要な場合にはマク□フラッシュまたはディフューヴーの使 
用をおすすめします。 -P.209 


マク□撮影 
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フアンクシヨン設を 


カメラ側面のファンクションダイヤルにより、露出モードやドライブモード等、撮影時の主な設定 
を変更することがでさます。 



1•撮影モード位置で、フアンクシヨンダイヤルを 
回して変更したい頂目を選びまず。 


MEM 

登録 

至？ 

測光モード 

Pasm 

露出モード 

DRIVE 

ドライブモード 

WB 

ホワイトバランス 

ISO 

撮像感度 


2•ファンクシヨンボタンを巧したままダイヤルを 
回して、巧望の設定を選びます。 

•上面データパネルと液晶 
モニター/ファインダー 
内に、変更された設定が 
表示されます。 
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〇印は初期設定値です。 

ホワイトバランスと撮像感度の自動設定は、撮影中は表示なしですが、設定中は Auto と表示されます。 


グイがレ 

項目 

上面テ''-夕/ドネル 

ファインタ、、-•に夕- 

内容 

Pasm 

露出モード 
一 P.4 吕 

P 

P 

OP (プ□グラム）モード 

A 

A 

A (絞り優先）モード 

S 

S 

S (シャッター速度優先）モード 

M 

M 

M (マニュアル）モード 

DRIVE 

ドライブモード 

□ 

□ 

〇1コマ撮影 


因 

デジタルエフェクトブラケット撮影 

回 

鸟 J 

連続撮影 

Qj H ! 

卸 

Hi 連続撮影 

Qj しお E , 


ウルトラ八イスピード （UHS) 連続撮影 

tnt 

0 

インターバル撮影 

e 

の 

セルフタイマー撮影 

WB 

ホワイト 
バランス 
一 P. 目3 

表 TJT なし 

表なし 

〇オート（自動設定） 

韓 

蘇 

昼光 

み 

み 

白熱な 

、、1 '/ 

1、、 

背 1 

堂光な1(昼光色） 

、山/ 

1 V 、 

爲2 

堂光な2 (昼白色） 

A 

A 

曇天 

\Ai 

lAi 

カスタムホワイトバランス （1 〜 3) 

lAi 5 Et 

A] Set 

カスタムホワイトバランス設定 （1 〜 3) 

に0 

撮像感度 
一 P. 目己 

表 TJT なし 

表 TJT なし 

〇オート（自動設定） 

に 0 

ISO 100 

手動設定（左の場合はに日100相当） 

®v 

測光モード 
一 P.67 

表 TJT なし 

® 

〇多分割測光 


中央重点的平均測光 

参 

スポット測光 

MEM 

登録 
一 P.7 日 

— 

呼び出し！〜已 

登録1〜已を呼び出す（設定中のみ表示） 

登録操作 

新規登録を行なラ（設定中のみ表示） 


フアンクシヨン 

設定 
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同じシーン、同じ被写体でも、シャッター速度や絞り値を変えると写真の描写が変わります。露出 
モードを変えることで、シャッター速度と絞り値のどち5か一方、あるいは両方を自分で決めるこ 
とがでさます。 



P モート 

シャッター速度と絞り値の両方が自動的に決まります。 P モードで 
ダイヤルを回すと、プ□グラムシフトになります。 

A モード 

希望の絞り値を決めることがでさます。一 P.49 

S モ ー 

希望のシャッター速度を決めることがでさます。一 P. 已1 

M モード 

希望のシャッター速度と絞り値を決めることができます。一 P. 已2 


P モード（プ□グラムモード） 

シャッター速度と絞り値が自動的に決まります。シャッターチャンスに専念することがでさ、スナ 
ップ写真など一般撮影に最適です。 

•初期設定は P モードです。プ□グラムセツトボタンを巧しても P モードに戻ります。 
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プ□グラムシフト 


P モードのままで、一時的に絞り値とシャッター速度の組み合わせを変えることがでさます。 



(^/750 す’ 



I . P モードのが態で、シャツターボタンを半巧しして、測光 
値（シャツター速度と絞り値）を表示させまず。 


2.測光値が表示されている状態で、ダイヤルを回しまず。 

•シャッター速度と絞り値の組み合わせが変わります。 

• 測光値が表示されていれば、シャッターボタンの半巧しを続ける必要 
はありません。 

•フラッシュが発光する場合は、プ□グラムシフトにはなりません（ダイ 
ヤルを回しても何ち変わりません)。プ□グラムシフト中に内蔵フラッ 
シュを上げると、プ□グラムシフトはキャンセルされます。 


A モード（絞り優巧モード） 

撮影者が希望の絞り値を決めることが 
でさます。絞りとは、レンズを通して 
入ってくる光の量を調整するちので、 
絞り値が変わると被写体の前後のピン 
卜の状態が変わり、背景をぼかしたり、 
くっさり写したりすることがでさま 
す。 

絞り値を 2.8 などにルさくすると、被 
写体の前後がぼけやすくなります（写 
真左)。逆に8などに大さくすると、近 
くのものか5遠くのものまでくっさり 
と写ります（写真ち)。 




絞り値が小さいとき 
(絞りを開けたとき） 


絞り値が大きいとき 
(絞りを絞り込んだとさ） 


次ページへ続く 


露出モ—ド 






1.P.4 目の要領で、露出モード Pasm 
か 6A を選びまず。 


2.ダイヤルを回して、巧望の絞り値 
を選びます。 


•液晶モニター/ファインダー内では、絞り 


値は青く表示されます。於下の範囲から選 


ぶことがでさます。 


広角側： 2.8 〜8 
望遠側： 3.己〜9.已 




• シャッターボタンを半巧ししたとさにシャッター速度が点滅（上面デー 
タパネル）またはホく点な（液晶モニター/ファインター）した場合は、 
カメラの制御範囲を超えているため、露出オーバーまたは露出アンダー 
の写真になります。通常に表示される範囲内で絞り値を設定してくださ 
し、。 


•フラッシュを使用する場合、絞り値を大さくする（絞りを絞り込む）と、フラッシュ光が遠くまで届かな 
くなります。絞り値をルさめにして（開放側で）撮影することをおすすめします。※内蔵フラッシュ光の 
届く範囲 -- P .33 

•絞り値を大きくする（絞りを絞り込む）とレンズを通る光の量が減少し、シャッター速度が遅くなります 
(手ぶれ警告凹飯が表示されます)。兰脚を使って撮影されることをおすすめします。 

•被写体の状況によっては、絞り値を変えても、それに連動してシャッター速度が変化しないことがあり 
ます。これは、表示されている於上に細かなシャッター速度の変化や撮像感度の調整（オート設定時の 
み）によるもので、実際には適正露出になるように正確にカメラはコント□ールされています。 
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S モード（シャツター速度優巧モード） 


撮影者が希望のシャッター速度を決め 
ることがでさます。シャッター速度が 
変わると動いているちのの写り方が変 
わります。 

シャッター速度を1/10日日秒などに速 
くすると、動いているちのがくっさり 
と止まって写ります（写真左)。逆に 
1/1已秒などに遅くすると、動いてい 
るものが流れるように写ります（写真 
も)。 


m 

かが 、 W 



シャッター速度が速いとさシャツター速度が遅いとさ 



1.P.46 の要領で、露出モード Pasm 
か 6S を選びます。 


2.ダイヤルを回して、巧望のシャツ 
夕一速度を選びます。 

•液晶モニター/ファインダー内では、シャ 
ツター速度は青く表示されます。1已秒^ 
〜1/2日00秒の範囲から選ぶことがでさ 
ます。 

^低速側のシャッター速度について - P .66 



QUAL：：：i t—t 

□ SIZE ■III IC 


s 

QUALE：：! , 

□ SIZE ■III fC 



次ページへ続く 


露出モ—ド 
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表示部の60、12己といった数字は、1/目〇秒、1/12已秒を表わしま 
す。2"、 4" など「"」の文字が出ている場合は、2秒、4秒を表わしま 
す。 

シャッターボタンを半巧ししたとさに絞り値が点滅(上面データパネル) 
またはホく点灯（液晶モニター/ファインダー）した場合は、カメラの 
制御範囲を超えているため、露出オーノ f 一または露出アンダーの写真に 
なります。通常に表示される範囲内でシャッター速度を設定してくださ 
い。 

• S モードでは手ぶれ警告凹級は表示されません。 

•バルブ撮影（長時間露光）は M モードで行なってください。 -> P .81 

•シャッター速度1/4000秒は、 P / A モードでのみ可能です（プ□グラムシフトでは不可)。 

•被写体の状況によっては、シャッター速度を変えても、それに連動して絞り値が変化しないことがあり 
ます。これは撮像感度の調整（オート設定時のみ）によるちので、実際には適正露出になるよラに正確に 
カメラはコント□ールされています。 


M モード（マニュアルモード） 

A モード、 S モードで説明した絞り値とシャッター速度の両方を、自由に選ぶことができます。絞り 
値とシャッター速度の両方を固定したままで撮影したいとさや、露出計を使って撮影するとさなどに 
便利です。 

1- P .4 目の要領で、露出モード PASM 
か 6 M を選びます。 
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ミ.ダイヤルを回して、巧望のシャッ 
夕一速度を選びまず。 

* 液晶モニター/ファインダー内では、シャ 
ッター速度は青く表示されます。1己秒^ 
〜1/2日00秒の範囲から選ぶことがでさ 
ます。 

^低速側のシャッター速度について - P .66 
• 1日秒の次には bulb (バルブ撮影）が表示 
されます。 -> P .81 




M (^^50)5.5 

QUALE：：! ♦—♦ 

□ SIZE llll iC 

C ";， ー ロ - -^ 

— 一 作 こ1 

纖 


3•デジタルエフェクトレパーを因間に合わせます。 



4•デジタルエフェクト 
ボタンを巧しなが6 
ダイヤルを回して、 

巧望の絞 D 値を選び 
ます。 

>ボタンを巧している間、液晶モニター/フ 
ァインダー内では、絞り値は青く表示され 
ます。於下の範囲から選ぶことがでさます。 
広角側： 2.8-8 
望遠側： 3.己〜9.已 


M *750 ( 


QUALE：：! t—t 

□ SIZE ■III IC 


f," ^ 

い ， J wgp 

田 B 蜗！ 

j . 


• M モードでは、撮像感度 （ P .6 己）をオートにしていると、常にに日100相当に固定されます。 

• M モードでは手ぶれ警告»は表示されません。 

•シャッター速度1/4000秒は、 P / A モードでのみ可能です（プ□グラムシフトでは不可)。 

• M モードでの露出補正 ( P .74) はでさません。 


露出モ—ド 


次ページへ続く 
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M モードでフラッシュを発光させない場合は、設定されたシャッター速度 
と絞り値に応じて画面の明るさが変化します。そのまま撮影すると写真 
が大幅に露出オーバー/アンダーになる場合は、シャッターボタンを半 
巧しするとシャッター速度と絞り値の両方が点滅（上面データパネル）ま 
たはホく点灯（液晶モニター/ファインダー）してお知らせします。 
フラッシュを発光させる場合は、被写体が確認でさるよラ自動的に画面 
が明る < なります。 

•シャッター速度と絞り値の設定方法を入れ替える（ダイヤルのみで絞り値を、デジタルエフェクトボタ 
ンを巧しながらシャッター速度を設定する）ことができます。一 P.170 
• M モードに設定後、露出はそのままでシャッター速度と絞り値の組み合わせを変えることがでさます。 

ーマニュアルシフト、 P.170 



M モードでの画面について- 

M モードでフラッシュが発光しない場合は、設定されたシャッター速度と絞り値に応じて画面 
の明るさが変化します。撮影される画像の明るさを前ちって確認することがでさます。 
フラッシュが発光する場合は、被写体が確認でさるよう自動的に画面が明るくなります。実際 
に撮影される画像と画面の明るさが異なるので、撮影前のヒストグラム表示 (P.38) は使えま 
せん。 



フラッシュを使用せず、画面が暗くて被写体 
の確認が難しい場合は、ファンクシヨンボタ 
ンを巧したまま表示切り替えボタンを巧すと、 
画面が明るくなり、被写体を容易に確認する 
ことができるようになります。液晶モニタ 
一/ファインダー左下の M がホくなつてお知 
らせします。 

元に戻すには同じ操作を繰り返してくださし、。 
そのままにしておくと実際の被写体の明るさ 
が モニターに 反映され ません。 
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シンク□ターミナルを使ってシンク□コード付さフラッシュを使用す 
る場合 (P.83) にもこのち法は有効です。 


ドライブモード 


連続撮影やセルフタイマーなど、シャッターの切れるタイミングを変更することができます。 


掉 S お 



□ 1 コマ 撮影 

シャッターボタンを巧すごとに、1枚ずつ撮影されます。初期設定 
は1コマ撮影で、プ□グラムセットボタンを巧してもこの設定に戻 
ります。 

因デジタルエフェクトブラケット（ず6し）撮影 

露出やコントラスト等をず5した撮影が簡単にでさます。一 P. 已6 

鸟 J 連続撮影 

シャッターボタンを巧し続けている間、連続して撮影されます（最 
高 毎秒2 コマ)。一 P. 已7 

H ! 西 Hi 連続撮影 

シャッターボタンを巧し続けている間、連続して撮影されます（最 
高毎秒3コマ)。一 P. 已7 

LIH 5 %ウルトラ八イスピード連続撮影 （ UHS 連続撮影） 
シャッターボタンを巧し続けている間、毎秒7コマの速度で連続し 
て撮影されます。一 P. 已8 

，'广，とをインターバル撮影 

一定時間ごとに自動的に撮影が行われます。一 P.6 日 
公セルフタイマー撮影 

シャッターボタンを巧してから約1日秒後に撮影されます。一 P.62 


ドライブモ—ド 


己己 




デジタルエフェクトブラケット（ず5し）撮影 

デジタルエフェクトレバーで選択されている効果（露出補正、コントラスト、彩度、フィルター効 
果）を自動的にず5した写真が3枚でさます。シャッターボタンを巧し続けている間、連続して撮 
影されます。 

•フラッシュ発光時は、表示は功のままですが、連続でなく1枚ずつの撮影となります。 



1. P .46 の要領で、ドライブモード 
DRIVE か6因を選びます。 

•液晶モニター/ファインダーには、画の 
横にブラケット枚数を表す3が表示されま 
す。 



QUALEE:: 

SIZE 


边 EF 换 


2•デジタルエフェクトレパーで、ブラケット（ず6し）撮影を行な 
いたい頃目を選びまず。 

因 AV 露出補正：初期設定では0段、 一0.3 段、 +0.3 段の順に撮影されます。 

0.已段または 1. 日段への変更も可能です。一 P.11 日 
3コントラスト：〇、一1、+1の順に撮影されます。 

应 D 彩度： 0、 一 1、+1の順に撮影されます。 

QD フィルター効果： 0、一1、+1の順に撮影されます。 

• 基準値 （0) はあらかじめずらしておくことち可能です。 


3.シャツターボタンを巧し続けて撮影します。 

•途中で指を離すとブラケツト撮影は終了します。 

•液晶モニター/ファインダーには、因の横にブラケツトの残り枚数が表示さ 
れます。 

•フラッシュ発光時は、1コマずつシャッターボタンを巧して撮影してください。 


•各項目の詳細については、露出補正 P.74、 コントラスト P.7 目、彩度 P.76、 フィルター効果 P.77 
(カラー）または P.1 07 (モノクロ）をご覽ください。 


己巨 


>基準値 （0) とピント位置は、1枚目を撮影するときに固定されます。 

>撮影中にカードの空さがなくなると、その後の撮影はされずにブラケット撮影は途中で終了します。 

>露出ブラケットでフラッシュが発光する場合は、フラッシュの光量が変化してブラケットを行ないます。 
M モードの露出ブラケットでは、通常はシャッター速度が変化しますが、レバー位置を因 AV にしてデジ 
タルエフェクトボタンを巧しながら撮影すると絞り値が変化します。フラッシュが発光する場合はフラ 
ッシュの光量が変化してブラケットを行ないます。 

>デジタルエフェクトレバーの位置にかかわらず、常に露出ブラケットが行われるようにすることもでさ 
ます。一 P.171 

ぃンャッター速度と絞り値の表示は〇已段刻みです。露出補正の 0.3 段ブラケット時にはブラケット中ち 
数値が変わらないことがありますが、実際にはより細かなシャッター速度の変化や撮像感度の調整（才 
-卜設定時のみ）により、正確にブラケット撮影は行われています。 


連続撮影 • Hi 連続撮影 

シャッターボタンを巧し続けている間、連続して撮影がでさます。連続撮影で最高毎秒2コマ、 Hi 
連続撮影で毎秒約3コマ（画像サイズ2已6日 X 1920設定時）の速度で連続撮影がでさます。 

• Hi 連続撮影では、画像サイズを2已目 0X1 920に設定されることをおすすめします （P.87)。 それ於外 
のサイズでは、連続撮影の速度は通常の連続撮影とほぼ同じになります。 

•連続撮影での速度は画像サイズ等によって異なります。上記は画像サイズ2已目 0X1 920、 M モード、 
マニュアルフォーカス時の値です。 

P .4 目の要領で、ドライブモード DRIVE か6連続撮影または 
Hi 連続撮影を選びます。 



連続撮影 


Hi 連続撮影 



© 






ドライブモ—ド 


次ページへ続く 
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2 .シャッターボタンを巧し続けて撮影しまず。 

•内蔵フラッシュが発光するとさは、フラッシュの充電が完了してから撮影されます。 

• Hi 連続撮影で画像サイズ2已 60X 1920の場合、連続撮影中は液晶モニター/ファインダーが消灯しま 
す。 

• ピント位置は1コマ目で固定されます。オートフオーカスモードをコンティニュアス AF に変更すると、 
シャッターボタンを巧し続けている間ピントを合わせ続けることがでさます （Hi 連続撮影で2已目0 X 
1920設定時を除く）。一 P. 吕目 

• カメラの内蔵メモリには限りがあるため、連続撮影- Hi 連続撮影の枚数には上限があります（於下参照)。 
これらの値は画像サイズや画質、被写体によって異なるので、あくまでも目安とお考えください。 



2560x1920 

1600x1200 

1 280x960 

640x480 

スタンダード 

17 

29 

42 

84 

ファイン 

10 

19 

27 

61 

エクストラファイン 

7 

12 

1已 

33 

スーパー ファイン 

3 

3 

3 

3 

RAW 

已 

— 

— 

— 


上記の枚数撮影後、スーパーファイン ‘RAW 撮影時は、カードに記録するため液晶モニター/ファイン 
ダーが十数秒〜数分間消なします。スタンダード•ファイン•エクストラファインの場合は撮影残り画像 
数が黄色になるので、白色に戻るのを待ってから撮影を続けてください。 

•電池の容量が少ないとさ（<1=■が点灯している場合）は、カメラの内蔵メモリが一時的に縮ルされるた 
め、上記の枚数は半分於下に減ります。メモリがいっぱいになると液晶モニター/ファインダー内の 
写 Ij または卸が黄色になるので、白色に戻るのを待ってから撮影してください。またこの時には、スー 
ノ（ーファイン‘ RAW では連続撮影 • Hi 連続撮影はできません （ 1枚ずつの撮影となります)。 


ウルトラ八イスピード連続撮影 （ UHS * 連続撮影） 

シャッターボタンを巧し続けている間、毎秒約7コマの速度で連続撮影がでさます。画像サイズ 
(P.87) は1 280X960 画素に固定されます（デジタルズーム時は64日X48日画素)。 

* UHS 二 Ultra High Speed (ウルトラ八イスピード）の略 
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:1. P .4 目の要領で、ドライブモード 
DRIVE か6 ij 卜く 5と鸟 J (上面デー 
タパネ J レ）または\ (液晶モニタ 
—/ファインダー）を選びまず。 

2. シャツターボタンを巧し続けて撮 
影しまず。 



画像サイズ 1 


1280X960 

640X480 

スタンダード 

100 

211 

フアイン 

62 

1已〇 

エクストラフアイン 

32 

79 


UHS 連続撮影では、すべての画像データをいったんカメラ内のメモリに蓄積し、撮影完了後にデー 
夕をまとめてカードに書さ込み（記録）します。よって、 

•撮影後、カードに書き込む時間が必要です。書き込み中は液晶モニター/ファインダーは消灯します。 

•カメラ内のメモリには限りがあるため、連続撮影できる-- 画像サイズ - 

枚数には上限があります（ち図参照)。これらの値は画質 1280X9601 640X480 

や被写体によって異なるので、あくまでも目安とお考え フ^タンタ’_ド — f5o -^ 

、7しと 1/|〇 — I っノ、/ ご〇 ICO 


•フラッシュ撮影はできません（内蔵フラッシュを上げていてち発光しません)。 

• スーパーファイン (TIFF) 画像と RAW 画像では、連続撮影はでさません（後から連続撮影を選択すると 
画質は自動的にファインになります)。 

• ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。 

• デジタル撮影シーンセレクター (P.41) での撮影はでさません。 

•低速のシャッター速度での撮影はできません。 S モード (P.51) や M モード (P.52) で1/8秒より低速 
側のシャッター速度に設定していた場合、自動的に1/8秒に変更されます。 

• 電池の容量が少ないとき（<1=■が点灯している場合）は、 UHS 連続撮影はできません（シャッターは切 
れません)。 

• UHS 連続撮影の場合、他の撮影画像と比べると画質がやや劣化することがあります。 

•強い逆光下で撮影した場合、スミア（縦に伸びる光の帯）が発生したり、画面の一部が黒くつぶれたりす 
ることがあります。これらの現象は液晶モニター/ファインダーで確認できるので、そのよラな場合は 
レンズフードを使用するか、絞りを絞って撮影してください。 

•静止画だけでなく、動画も同時に残すことができます。 -P.146 




ドライブモ—ド 
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インターバル撮影 

-定時間ごとに自動的に撮影が行われます。撮影間隔は1〜6日分の間から、撮影枚数は2〜99枚 
の中か5選ぶことがでさます。巧が開いていく様子の撮影など、定点観測に便利です。 


※メニュー設定方法について、詳しくは P.84 参照 



.撮影モード位置〇で、メニューボ 
タンを巧しまず。 

r 応用1 J 一 r インターバル撮影 J か 
6希望の撮影間隔を選択し、中央の 
実行ボタンで決定しまず。 

撮影間 P 胃は！〜10、1己、20、30、4己、 


目0分の範囲から選ぶことができます。 
•十字キーを巧し続けると、数値が早送りさ 


れます。 


〇撮影 

IMENU 怕- 

基本応用！ 

応用2 

;スホ。ット AE □ックが'タン 

1〜60分 

1拡大 r タン 

▲ 

インタ- 0 撮影 

1分 

し枚数 


L インタ- M '' ル動画 


UHS 連続撮影 




3. r 応用1 J 一 r (インターバル）枚数 J 
か6巧望の枚数を選択し、中央の実 
行ボタンで決定します。 

• 撮影枚数は2〜99枚の範囲から選ぶことが 
でさます。 

•十字キーを巧し続けると、数値が早送りさ 
れます。 


〇撮影 

[ MENU )。 

基本応用 1 

応あ？ 

i ス ホ。 ツト AE □ツク r タン 


‘ 拡大 r タン 

2 〜 99 枚 

■ インタ- A 、、 ル 撮影 

▲ 

L 枚数 

2 枚 

, L インタ- M '' ル動画 


' UHS 連続撮影 




4- P .4 目の要領で、ドライブモード 
DRIVE かと（上面データパネ 
ル）またはみ（液晶モニター/ファ 
インダー）を選びまず。 

• 液晶モニター/ファインダーの 12) のちの 
数字は、撮影枚数を表します。 




5. ピントが合つているのを巧認し、シャツターボタンを巧してインターパル撮影を開始 
しまず。 

• シャッターボタンを巧すと同時に1枚目の撮影が行われます。その後は設定された撮影間隔ごとに撮影 


ど 

ミ 

ブ 

モ 

I 


が行われ、設定された枚数分が終わると撮影は終了します。 
•インターバル中は、上面データパネルにはI'•つととインターバルの残り枚 
数が表示されます。液晶モニター/ファインダーは消なします。 


•各撮影の直前に、オートフォーカスの作動やフラッシュ充電など撮影に必要な準備が始まります。 
•撮影間隔や枚数を変更しない場合、次回からは4、己の操作のみでインターバル撮影ができます。 
•インターノ（ル撮影を途中で終了するには、メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを日 FF にしてくだ 
さい。 

•撮影中にカードの空さがなくなると、撮影残り画像数000が表示され、インターバル撮影は途中で終了 
します。 

•カードの種類や撮影条件等により、撮影間隔は若干変動することがあります。 

•スポット AE □ックボタン （P. 目 9) は、インターバル撮影2コマ目於降は機能しません。メニューで「再 
巧し」 （P.100) を選択していても同様です。 

•インターバル撮影で、静止画の代わりに動画の撮影もできます。 ^P.145 
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セルフタイマー撮影 


シャッターボタンを巧してか5約10秒後に撮影されます。撮影者も一緒に写真に入るとさに便利 


1. P .4 目の要領で、ドライブモード 
DRIVE か6 &を選びまず。 

2. 被写体にピントが合つているのを 
{&認してか6、シャツターボタン 
を巧しまず。 


•セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフタイマーランプが点滅 
します。撮影直前にはランプが素早い点滅、そして点灯となり、撮影の 
タイミングをお知らせします。 

•セルフタイマー作動中は、ランプと同様に音でもお知らせします。 
•撮影後、セルフタイマーは解除されます。 

•作動中のセルフタイマーを止めるには、プ□グラムセツトボタンを巧し 
てください。再度巧すとプ□グラムセツトボタンの本来の機能が働さ、 
主な機能が基本の状態に戻ります。 -P.40 
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ホワイトパランス 


光源によって被写体の色は変化します。特に白いものは、光源によって青っぽくなったり黄色っぽ 
くなったりします。これが白くなるように調整するのがホワイトバランスです。オート位置にする 
と自動的に調整されますが、意図的に選択することもでさます。 




P -4 巨の要領で、ホワイトバランス 
WB か6巧望の設定を選びます。 /fpv 

•初期設定は才ートです。プ□グラムセットり 9 ノ qual -。 ，一, 
ボタンを巧しても才ートに戻ります。才一1=1 SIZE ml Ic 
卜の時には、設定中は Auto または AWB* の 
文字が現れますが、撮影中の表示はありま 
せん。 I 

*AWB = Auto White 目 alance の略 

• 於下から被写体を照射している光源を選ん 
で < ださい。 

Auto/AWB オート（自動設定） 

昼光（晴れた明るい屋外） 

み- 白熱に[(タングステン光） 

堂光な1(昼光色、白色の堂光な） 

^2 堂光な2(昼白色、やや黄色味のある堂光な） 

A 曇天（曇った屋外） 

bSd カスタムホワイトバランス1〜3 (一次ぺージ） 

bSdSet カスタムホワイトバランス設定1〜3 (一次ページ） 


>水銀灯やナト U ウムランプの場合、光源の特性上それらだけでは正確なホワ 
イトバランスは得られません。フラッシュの使用をおすすめします。 


ホワイト'八ランス 
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カスタムホワイトバランス 

複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正確に白さを表現したいとをは、カスタムホ 
ワイトバランスの使用をおすすめします。カスタム！〜カスタム3の3つまでをカメラに設定するこ 
とがでさます。 



1. P .46 の要領で、ホワイトバランス 
WB か1 Set (カスタムホワ 
イトバランス設定1 ) を選びます。 



2.ファンクシヨンボタンを巧したまま 
十字キーの上下を巧して、設定巧の 
番号 （1 〜 3) を選びます。 




3.白く写したいものが画面いっぱいになるような構図にし 
て、シャツターボタンを巧し込みます。 

• ピントを合わせる必要はありません。 

•撮影はされません。ここで画面に入れたものが白くなるようなホワイ 
トバランスが選んだ番号に設定されます。 

•設定後は、設定先の番号の lAi (カスタムホワイトバランス撮影）に 
なります。 


4.シャツターボタンを巧して撮影します。 


•この操作で設定されたカスタムホワイトバランスは、次に同じ操作で同じ番号に別のカスタムホワイト 
バランスが設定されるまで有効です（メインスイッチ日 FF でちキャンセルされません)。 
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>設定する時 （3 の操作の時）にフラッシュを発光させると、フラッシュ光でカスタムホワイトバランスび 
設定されます。実際の撮影でちフラッシュを発光させて撮影してください。 

>「カスタム WB 設定エラー」のメッセージが表示されたとさは、カスタムホワイトバランスは設定され 
ますが、液晶モニター/ファインダー内の!^もと数字が黄色になります。この状態でも撮影はできます 
が、より正確なホワイトバランスを得るには、再度設定し直すことをおすすめします。 


いったん設定したカスタムホワイトバランスの呼び出し方 

1. P.46 の要領で、ホワイトバランス WB か5カスタムホワイトバラ 
ンス bSdl を選びます。 

2. ファンクシヨンボタンを巧したまま十字キーの上下を巧して、希 
望の番号 （1 〜 3) を選びます。 





撮影時の感度を選択することがでさます。感度はに0 (写真フィルムの感度の単位）の数値に換算し 
て表されます。オートに設定すると、明るさや状況（フラッシュ発光の有無など）に応じて自動的に 
感度が調整されます。暗い場所での撮影やフラッシュ光の到達距離を伸ばしたいとさには、感度を 
上げると有効ですが、画像が粗くなります。 



P -4 巨の要領で、撮像感度旧日か6巧 
望の設定を選びます。 

•初期設定はオート（自動設定）です。 

• 感度は於下の範囲から選ぶことがでさま 
す。 

才ート （Auto)、ISO 100、200、400、 
800 


。の 


□ SIZE llll 



撮像感度 


次ページへ続く 


巨己 







•オートの場合、設定中は Auto の文字が現れますが、撮影中の表示はありません。撮像感度は に日100 
〜20 日の 範囲で自動的に設定されます。 M モード時にはに 日 1 日 0で固定されます。 

•オート於外を設定した場合は、上面データパネルにに日の文字が、液晶モニター/ファインダー内には 
に日と数値が表示されます。 


撮像感度を変更すると、内蔵フラッシュ 

撮像感度 

1 内蔵フラッシュの調光距離 

の調光距離（フラッシュ光の届 < 距離） 

(フイルム換算値） 

広角側 

望遠側 

は左図の通りになります。 

才ート 

0 .己〜 3.8 m 

0 .己〜 3.0 m 


ISO 100 

日.己〜 2.7 m 

日.己〜 2.1 m 


ISO 200 

日.己〜3.吕 m 

日.己〜 3.0 m 


ISO 400 

日.已〜已 .4 m 

日.己〜 4.2 m 


ISO 800 

日.己〜7.目 m 

0 .己〜 6.0 m 


低速側のシャツター速度について- 

シャツター速度の最長速度は1已秒ですが、これは露出モードによって短くなることがありま 
す。また測光範囲の低輝度側の限界により、焦点距離•撮像感度•絞り値によってち短くなる 
ことがあります。 


シャッター速度と撮像感度の関係- 

暗い場面でフラッシュを使わずに撮影する場合、絞りを開ける（絞り値をルさくする）、シャッ 
ター速度を遅くする （P. 已1)、撮像感度を上げるといラ方法があります。高撮像感度で長秒時 
撮影を行なうとノイズが目立ちやすくなるため、可能な場合は撮像感度を上げずに絞り値とシ 
ャッター速度で調整することをおすすめします。例えばに0 8日0’4秒で撮影するよりは、 

に0 2日日 • 1已秒で撮影したほラがよりノイズの少ない画像を得ることがでさます。 
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測光モード（カメラが被写体の明るさを測る方法）を m 下の3つの中か5選ぶことができます。 

$多分割測光 画面を細かく分割して測光します。 

ご中央重点的平均測光画面の中央部に重点を置さなが5、全体の明るさを平均的に測光します。 
• スポット測光 中央部のスポット測光サークル内のみで測光を行ないます。 


ファンクシヨンダイヤルとファンク 
シヨンボタンで、多分割 • 中央重点的 
平均•スポット測光のいずれかを選択 
でさます。 -P.68 


スポット AE □ックボタンを巧すと、上の 
どの測光モードを選択していても、巧し 
ている間はスポット測光となり、測光値 
(シャッター速度と絞り値）が固定されま 
す。一 P.69 

次ページへ続く 




測光モ—ド 
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r 測光モードの選択（ファンクシヨンダイヤルによる ） J 

最もよく使用する測光モードをこの方法で設定しておくと便利です。 

P .4 巨の要領で、測光モード里？か6 
巧望の設定を選びます。 

•液晶モニター/ファインダー内に、選んだ 
測光モードが表示されます。 

• デジタル撮影シーンセレクター選択中は、 

測光モードを選ぶことはでさません。 


® を分割測が 

CCD を細かく分割 （3 日日分割）して測光を行ないます。被写体までの距離情報やホワイトバランス 
か5の色情報とち連動して、被写体の明るさを正確に把握します。人の目で見た感じに一番近く撮 
れる測光モードで、逆光撮影を含む一般撮影に適しています。初期設定は多分割測光で、プ□グラ 
ムセットボタンを押してもこの設定に戻ります。 

•多分割測光では、シャッターボタン半押しでピントが固定されると、同時に露出（シャッター速度と絞 
り値）も固定されます（オートフォーカス、ワンシヨット AF 時のみ)。 

C 中央重点的平均測光 

画面の中央部に重点を置さなび!5、画面全体の明るさを平均的に測光します。逆光時や被写体び画 
面中央にない場合などは、露出補正び必要になります。 -P.74 


• スポット測光 

画面中央部にスポット測光サークルび現れ、このサークル内のみで 
測光を行ないます。コントラストの大さい被写体や、画面のある特 
定の部分だけを測光するのに適しています。測光したい部分び画面 
中央にないとさは、スポット AE □ックボタンを使用して測光値を固 
定してください（次ページ参照)。 
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スポット測光サークル 


C スポット AE □ックボタンによるスポット測光 J 

通常は多分割または中央重点的平均測光を使用するが、被写体により一時的にスポット測光を行な 
ラよラな場合は、この方法が便利です。 

1.撮影モード位置で、測光 
したい部分を画面中央部 
に配置します。 



SPOT 

〇 


2•スポット AE □ックボタ 
ンを巧しまず。 

•画面中央部にスポット測光ヴ 
ークルが現れます。この中の 
ちのが測光されます。 






3.スポット AE □ックボタンを巧したまま必要な6構 
図を変え、シャッターボタンを巧して撮影します。 

• スポット AE □ックボタンを押している間は測光値（シャッタ 
一速度と絞り値）が固定されます。 

•測光値が固定されている間は、液晶モニター/ファインダー内のシャッ 
ター速度と絞り値が黒く反転します。 

• フラッシュ発光時は、スポット測光でなくス□ーシンク□撮影（夜景ポ 
ートレートと似た効果）になります。 

•スポット AE □ックボタンから指を離しても測光値が固定されたままに 
なるよラに（巧し続けなくてらいいよラに）することがでさます。^ 
P.100 


測光モ—ド 
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登録 


このカメラでは已通りまでの登録が可能です。例えば、1には人物を撮るためのポートレート用の 
登録、2にはスポーツシーン用の登録、などと使い分けることがでさます。 


最もよく使ラモードや数値設定等の組み合わせを、已通りまでカメラに登録して、必要に応じて呼 
び出すことがでさます。同条件下での撮影を頻繁に行なラとさに便利です。 

登録機能を使うと、じ(下の設定すべてが自動的にカメラに登録されます。一部だけの登録はでさま 
せん。また、 m 下に記載されている設定 m 外の登録ちでをません。 


登録でさる項目 

補足 

ぺージ 

画面表示モード 

セットアップメニューでの設定 (P.160) も登録されます。 

37 

露出モード 

デジタル撮影シーンセレクターとプ□グラムシフトは登録でさません。 

A モードでは絞り値が、 S モードではシャッター速度が、 

M モードでは絞り値とシャッター速度が同時に登録されます。 

48 

ドライブモード 

インターバル撮影では撮影間隔と枚数が、 

ブラケット撮影では露出補正時のブラケット段数が同時に登録されます。 

已已 

ホワイトバランス 

カスタムホワイトバランスの設定も同時に登録されます。 

63 

撮像感度 

— 

6已 

測光モード 

— 

67 

デジタルエフェクト 
コント□ール 

露出補正と調光補正はそれぞれ別に登録でさます。 

またフィルター効果ではカラーフィルターと 
モノク□フィルターがそれぞれ別に登録できます。 

73 

フオーカスフレーム 

フレックスフォーカスポイントの場合、 

画面内のピント位置も同時に登録されます。 

79 

フオーカスモード 

オートフォーカスの場合、メニュー設定による 
ワンシヨット AF、 コンティニュアス AF ち同時に登録されます。 

80 

86 

画像サイズ 

— 

87 

画質 

— 

88 

フラッシュモード 

ワイヤレスフラッシュのチャンネルも同時に登録されます。 

92 

調光モード 

内蔵マニュアル発光の発光量も同時に登録されます。 

98 

カラーモード 

— 

10已 

シャープネス 

— 

109 

インターバル動画 

静止画か動画かが登録されます。 

14已 

UHS 連続撮影 

動画のあり/なしが登録されます。 
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呼び出し！ 
呼び出し2 
呼び出し3 
呼び出し4 
呼び出し己 
登録操作. 


一登録1を呼び出す 
一登録2を呼び出す 
一登録3を呼び出す 
一登録4を呼び出す 
■■■登録已を呼び出す 


'新規登録を行なラ 


初期設定では、1〜已し巧れもフルオートの状態が登録されています。登録機能を使う場合は、 
下の方法で任意の設定を登録してください。 

• 1〜已のすべてに登録する必要はありません。登録機能を使わない場合、1つも登録しなくても差し支 
えありません。 


登 

録 


•登録された内容は、プ□グラムセットボタンを巧しても、カメラの電源を切っても、電池を抜いても保 
持されています。設定値リセット (P.163) でフルオートに戻ります。 


新しい設定を登録する 

1•撮影モード位置で、前ページの頃目すべてを登録したい状態に 
設定します。 


2. P .46 の要領で、登録 MEM 

(= Memory ) か6 r 登録操作 J を選 
びます。 

• 何も選択せずにファンクシヨンボタンから 
手を離すとキャンセルされます。 



呼び出し！ 
呼び出し2 
呼び出し3 
呼び出し4 
呼び出し己 
登録操作 
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3 .十字キーの上下で、営録巧の番号 
(1 〜 5) を選び、中央の実行ボタン 
を巧しまず。 


4. ちのメッセージび出た6、も5 —度十字キー中央の実行ボタ 
ンを巧しまず。 


登録を呼び出す 

P .4 巨の要領で、登録 MEM 
(= Memory ) か6呼び出したい番号 
(1-5) を選びまず。 

• 何も選択せずにファンクシヨンボタンから 
手を離すとキャンセルされます。 


•登録を呼び出した後、そこからさらに設定の変更を加えることがでさます。変更を加えた後、71〜72 
ページの要領で再度「登録操作」を選んでそれを登録することもできます。再度「登録操作」を選ばない 
限り、新たに加えた変更が登録されることはありません。 

•デジタルエフェクトブラケットを登録した場合、呼び出す際にデジタルエフェクトレバーでブラケット 
撮影したい項目（露出補正•調光補正、コントラスト、彩度、フィルター効果）を選んでください。これ 
らのレノ（一の位置を登録することはできません。 

•登録の呼び出しを頻繁に行なう場合は、撮影シーン選択ボタンで登録1〜已を呼び出せるようにするこ 
とがでさます。 -P.169 
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デジタルエフェクトコント □— J レ 


カメラ側面のデジタルエフェクトレバーにより、露出補正•調光補正、コントラスト補正、彩度補 
正、フィルター効果の設定を変更することがでさます。設定方法は！; TF の通りです（調光補正のみ 
ダイヤルの代わりに上下キーで操作)。 


願 








載、 


1•撮影モード位置で、デジタルエフェクトレバーを回し 
て変更したい頂目を選びます。 

Hav 露出補正•調光補正 

画面を明るくしたり暗くしたりします。 

露出補正 一 P.74、 調光補正 一 P.7 已 

3コントラスト補正 

コントラスト（明暗差）を調整します。一 P.7 目 

画彩度補正 

彩度（色の鮮やかさ）を調整します。 -P.76 

皿 フィルター効果 

ホや青のフィルターをかけたような効果を出します。 -P.77 

2•デジタルエフェクトボタンを巧したままダイヤルを回 
して、巧望の設定を選びます。 

• 液晶モニター/フアインダー内 - 

に、変更された設定が表示されま 
す。 


>デジタルエフェクトボタンを巧したままプ□グラムセットボタンを巧すと、上記のデジタルエフェクト 
機能のみが初期設定値 （0) に戻ります。 



©。1] 


デジタルエフェクト 
n ント □1 ル 
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露出補正 


画面全体を明るくしたり暗くしたりします。 一2 .日〜+2.日の範囲で 0.3 段ごとに選択することがで 
さます。 

+側にすると画面全体が明るくなります。白い被写体を白く表現するとさや、黒い被写体をつぶさ 
ずに描写するとさなどに使います。 

-側にすると画面全体が暗くなります。黒い被写体を黒く表現するとさなどに使います。 




P .73 の要領で、露出補正•調光補正 
因 AV か6巧望の設定を選びます。 

•日於外に設定すると、設定後、上面データ 
パネルには民)または [—] が、液晶モニタ 
一/ファインダーには図と数値が表示され 
ます。 



•露出補正は、表示されているシャッター速度と絞り値の変化だけでなく、より細かなシャッター速度の 
変化や撮像感度の調整（オート設定時のみ）によってら行われています。したがって、露出補正を設定し 
ても表示されているシャッター速度と絞り値は変わらないことがありますが、正確に露出補正は行われ 
ています。 

•撮影前後に、ヒストグラム表示で露出の状態を確認することもできます。一 P.38、 117 
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調光補正 

フラッシュ撮影の際、露出補正とは別に、フラッシュの発光量だけを調整することがでさます。露 
出補正と同じく、 一2.0 〜 +2.0 の範囲で日.3段ごとに選択することがでさます。 

1 . 露出補正 • 調光補正因 AV を選びまず。 


2•デジタルエフェクトボタンを巧し 
たまま、十字キーの上下で巧望の 
設定を選びまず。 

• 0 於外に設定すると、設定後、上面データ 
パネルにはが、液晶モニター/ファ 
インタ’一には國と数値が表示されます。 


露出補正と調光補正の違い- 

露出補正では、シャッター速度•絞り値•撮像感度（オートの場合）が変化することによって補正が行 
われます。フラッシュが発光する場合は、それに加えてフラッシュの発光量も同時に変化します。 
一ち調光補正では、フラッシュの発光量のみが変化します。写真全体に対するフラッシュ光の影響を 
相対的にコント□ールすることができます。例えばフラッシュ光を少なめに仕上げたいときは、調光 
補正をややアンダー側（一側）に設定しておさ、同時に露出補正をオーバー側 （+ 側）にかけて全体の 
明るさを調整する、といった使いちがでさます。 

•特に内蔵フラッシュで調光補正を行なラ場合、フラッシュの光量が限られているため、被写体がフ 
ラッシュ光の最大到達距離（調光距離）付近にあるとさは、オーバー側の効果が出ないことがあり 
ます。同様に近接撮影ではアンダー側の効果が出ないことがあります。 





デジタルエフェクト 
n ント □1 ル 
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コントラスト補正 


コントラスト（明暗差）を調整します。 一3 〜+3の7段階か5選択することができます。 

+側にするとコントラストが強くなります。メリ八リの効いたくっさりした画像になります。 

-側にするとコントラストが弱くなります。白い部分が飛んだり黒い部分がつぶれたりすることが 
少なくなります。 




P -73 の要領で、コントラスト補正 
3か6巧望の設定を選びます。 

• 0 於外に設定すると、液晶モニター/ファ 


インタ’一に®と数値が表示されます。 



•画質でファインやスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整が行われるので、後でパ 
ソコンで加工するのと比べるとより画像の劣化を押さえることがでさます。 


彩度補正 

彩度（色の鮮やかさ）を調整します。 一3 〜+3の7段階から選択することがでさます。 
+側にすると彩度が強くなります。鮮やかなくっさりした画像になります。 

-側にすると彩度が弱くなります。落ち着いた画像になります。 
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P .73 の要領で、彩度補正应 D か6 
巧望の設定を選びます。 

m 參〇於外に設定すると、液晶モニター/ファ 

^1 インターに COL と数値が表示されます。 


>画質でファインやスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整が行われるので、後でパ 
ソコンで加工するのと比べるとより画像の劣化を押さえることがでさます。 


フィルター効果 

カラー画像の場合、画面にホや青の色フィルターをかけたよラな効果を出します。数値が大さくな 
るほどホみ•青みが増します。※カラー写真参照 一 P.2 


F-3 F-2 F-1 F± 日 F+1 F+2 F+3 


青っぽくなる 


ホっぽくなる 



I 響 


P .73 の要領で、フイルター効果百田 
か6巧望の設定を選びまず。 

• 0 於外に設定すると、液晶モニター/ファ 
インタ’一に©と数値が表示されます。 




>モノク□画像の場合は色調を選ぶことがでさます。セピア調の写真などち可能です。 ->P.107、 カラー 
写真 P.227 


デジタルエフェクト 
n ント □1 ル 
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画像を 2 倍に拡大することがでさます。 

撮影モード位置で、拡大ボタ 
みンを巧します。 

• 液晶 モニターの 画像は2倍にお 
大され、黄色の X2.0 が表示され 
ます。 

•ファインダー （EVF) は、中央部 
分がトリミングされた状態にな 
ります。 


•撮影後ちデジタルズームのままです。戻るとさは拡大ボタンをもう一度巧してください。 

•デジタルズーム時には、ピント位置を表すホいセンサーは表示されません。フレックスフォーカスポイ 
ントも機能しません。また RAW 画像と動画のデジタルズームもできません。 

ズームリングによるズーム（光学ズーム）では、画像サイズを維持したまま拡大されますが、デジタ 
ルズームでは必ずしち画像サイズは維持されません。元の画像サイズに応じて、 m 下の通りに画像 
サイズが変更されます。（例： 640 X 48□の場合は、デジタルズーム後ち画像サイズは維持される 
ので光学ズームと同じ効果が得5れます。2已60X192日の場合だと画像サイズが半分になるので、 
データ上では周囲をトリミングしただけの画像となります。） 


元の画像サイズ - 

テ''シ''タルス''-ム後の画像サイス'' 

2已60 XI 920 一 

1280 X 960 

1600 X 1200 一 

1280 X 960 

1280 X 960 一 

1280 X 96〇※ 

640 X 480 一 

640 X 480 


《UHS 連続撮影では640 X 480 
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ピント合わせの基本は基本撮影の章 （P.30) に記載しています。ここでは、さ5にいろいろなピン 
卜合わせの方法について説明します。 


画面内の任意の位置にピントを合わせる（フレックスフオーカスポイント） 

画面内でピントの位置を自由に決めることがでさます。 


JbV- 


1.撮影モード位置で、十字卜 
(<〇>)キー中央®ボタンを1秒 
PS 巧し続けます。 

/ •液晶モニター/ファインダー 

内に+が表示されます。 


'參 


2. 十字キーの上下ちちでピ 
ントを合わせたい位置を 
選びまず。 

3. シャツターボタンを半巧 
ししてピントを合わせま 
ず。 


•ピントが合うと、+が一瞬ホくなります。 

• 2 の状態で十字キー中央のボタンを巧すと、ピント位置が中央に戻ります。中央のボタンを1秒間巧し 
続けると、元のワイドフォーカスフレーム^ に戻ります。 

•プ□グラムセツトボタンを巧すとワイドフォーカスフレームに戻ります。 

• デジタルズーム (P.78) 時には、ピント位置を移動させることはでさません。 


〇 



圍 

-牛 


区@ 

回 


帷 



ピントをねせ 


ピント合わせ(応用) 
デジタルズ—ム 
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〔 マニュアル フォー カス 〕 

オートフオーカスを使わずに、被写体までの距離を自由に設定することがでさます。 



1.撮影モード位置で、フォ 
—カスモードボタンを巧 
しまず。 

•上面データパネルに画！)が、 
液晶モニター/ファインダー 
内に MF と現在のピント位置 
までの距離が目安として表示 
されます。〇〇は無限遠を表し 
ます。 


2•被写体が最もはつをり見 
えるよ5に、フオーカス 
■ J ングを回します。 



•もう一度フォーカスモードボタンを押すと、オートフォーカスに戻ります。プ□グラムセットボタンを 
押してちオートフォーカスに戻ります。 

•表示される距離は CCD (撮像素子）からの距離です。※じじ〇の位置について 一 P.44 
•ピントの状態が見えにくい場合は、拡大ボタンの機能を変更した後、その拡大ボタンを巧すことにより 
一時的に中央部を4倍に拡大してピントの状態を見やすくすることらでさます。 -P.102 
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バルブ（長時巧露光）撮露 



シャッターボタンを巧し続けている間、シャッターが開いたままに 
なります（最長30秒)。カメラを与刷に取り付けて撮影してくださ 
し、。 M モードでのみ撮影可能です。一 P. 已2 



Cp 


1. P .4 巨の要領で、露出モード PASM 
か 6 M を選びまず。 

2•ダイヤルをちに回して、 bulb を選 
びます。 


3. デジタルエフェクトレ/ V — を因 AV に合わせます。 

4•デジタルエフェクトボタンを巧しなが6ダイヤルを回して、 
巧望の絞り値を選びまず。 

5. 必要な時間シヤッターボタンを巧し続けて撮影しまず。 



•カメラぶれを少なくするため、別売りのリモートコードの使用をおすすめします。 -P.208 
• ノ（ルブ撮影後は、ノイズ軽減処理のため、ノりレブ撮影時間とほぼ同じ間液晶モニター/ファインダーが 
暗くなります。その間は撮影でさません。 

•高感度域で長秒時露光する場合は、画面内のノイズが一部強調されることがあります。※ノイズを減ら 
すコツについて（シャッター速度と撮像感度の関係）一 P. 目目 


八ルブ撮影 
ピント合わせ(応用) 
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レンズフード 



フラッシュを使わずに撮影する場合、特にレンズの最広角側で逆光 
時に撮影する場合は、画面外にある光がレンズに入って描写に影響 
するのを防ぐために、レンズフードの使用をおすすめします。 
•内蔵フラッシュ使用時 （P.32) にはフードは使わないでください。画 
面下部までフラッシュ光が届かなくなります。 



フードは音がするまで回してしっかりと固定させてください。 

中途位置のまま使用すると、フードの効果が出なかったり、画面の一部にフ 
ードが写り込むことがあります。 


• フードを収納するとさは逆向きに取り付けることができます（ち図)。 
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近視等によりファインダーの像がはっさりと見えないとさは、視度を調整して見やすくすることび 
でさます。 

•ファインダー （EVF) にのみ有効です。液晶モニターには影響しません。 

ファインダーをのぞいて、表おされている数 
値等びはつをり見えるよ5に視度調壁ダイヤ 
ルを回しまず。 


このカメラにはシンク□ターミナルが付いている 
ので、シンク□コード付さフラッシュを使った撮 
影が可能です。 

•露出モードは M モードで、シャッター速度は 
1/12己秒またはフラッシュ側の推奨する値のどち 
らか遅いち、またはそれより低速側に設定してくだ 
さい。 

• 画面が暗くて被写体の確認が難しい場合には明るくすることがでさます。 -P.54 
• シンク□電圧は400 Vl^TF でご使用ください。 

•オートホワイトバランスはおすすめできません。より正確なホワイトバランスを得るには、カスタムホ 
ワイトバランスをお使いください。カスタムホワイトバランスの設定には、実際に撮影される照明条件 
と絞り値を用いて、色の偏りのないグレーの紙や板などをお使いください。反射率の高い白い紙や板で 
は測定可能な光量を超え、「カスタム WB 設定エラー」が出て正しく設定されない場合があります。 

• シンク□コードをシンク□ターミナルに接続するときは、コードと接続したフラッシュの電源を日 FF に 
してください。日 N のままだと、コードを接続した瞬間にフラッシュが発光することがあります。 
•フラッシュのシンク□端テの極性が逆のタイプでもご使用になれます。 

•赤目軽減発光および後幕シンク□撮影はでさません。 



シンク□夕—ミナル 
レン•スフ-ド.視度調整 
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メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが撮影モード位置 o にあるとさにメニューボタンを巧 
すと、じ(下の設定が可能です。メニューボタンと十字キーを使って設定します。 



1.撮影モード位置〇で、メ 
ニユーボタンを巧しまず。 

• メニュー画面が現れます。 


2.十字キーのちちで、 r 昼本 J 
r 応用 ijr 応用 2 J のいずれ 
かを選びまず。 


3.十字キーの上下で、巧望の 
頃目を選びまず。 


4.十字キーのち側で、設定巧 
容を表示させます。 



5.十字キーの上下で、巧望の 
設定を選びまず。 



目.十字キー中巧の実行ボタン 
を巧して決定します。 


〇撮影 

り1 

_1 

1 AF トト'' 

ワンショット AF 

画像サイス、、 

2560 X 1920 

画質 

ファイン 

乃ツシ]トト'' 

通常発光 


〇撮影 

i 写し込み なし 

カラ-トト'' 標準 ( sRGB ) 

I 因'>-7ネス 標準 


/基本\/応用1\ 

，応用各 A 

1 写し込み 

なし 

1 カラ-トト、、 

標準 ( sRGB ) 

国外-フ。ネス 

標準 

フ''ラケット段数 

0.3 段 


:写し込み 


1カラ-トト'' 

A - ド （+) 

固シャ-フ。ネス 

►標準 

フ''ラヶ外段数 

ソフ K -) 


写し込み 


1カラ-トト、、 

A - ド （+) 

国外-フ。ネス 

►標準 

7' ラケ外段数 

の阿-) 


；写し込み 

なし 

■ カラ-トト、、 

標準 ( sRGB ) 

图シャ-フ。ネス 

ソフト(こ） 

フ''ラケット段数 

0.3 段 
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MENU/ 


7•メニューボタンを巧して元の画面に戻りまず。 

•シャッターボタンの半巧しでも戻ります。 


応用！（続を） 1 

インターバル撮影 
枚数 ( P .60) 

02枚、3枚〜99枚 

インターバル動画 

〇静止画 

( P . M 己） 

動画 

UHS 連続撮影 

〇動画なし 

( P .146) 

動画あり 


応用2 



〇 なし 


年月日 

写し込み （P.102) 

月曰時刻 


文字 


文字+通し番号 


ビビツド （sRGB) 

カラーモード （P. 10己） 

〇 標準 (sRGB) 
AdobeRGB 


モノク〇 


ソラリゼーシヨン 


八ード （+) 

シャープネス （P.109) 

〇か 標準 


ソフト （一） 

— 1 ~ >1-…しに凡采片 

1.0 段 

フフケット段数 
の11 0) 

0.已段 


00.3段 

— 1 J-t レ 、、— 

10秒 

アフターヒュー 
(P 11 0) 

2秒 

、「■ ■ ■ 一） 

〇 なし 


1己秒 

ボイスメモ （P.112) 

已秒 


〇 なし 


〇がは初期設定値です。☆印はプ□グラムセット 
ボタンで戻る設定値です。 


基本 1 

AF モード （ P . 吕目） 

〇女ワンシヨット AF 

コン： r ィニユアス AF 

画像サイズ ( P .87) 

02已 60 X 1 920 

1600 XI 200 

1280 X 960 


640 X 480 


RAW 


スーパーフアイン 

画質 ( P .88) 

エクストラフアイン 


〇フアイン 


スタンダード 


〇 ( な）通常発光 

フラッシュモード 

(☆) 赤目軽減発光 

( P .92) 

後幕シンク □ 


ワイヤレス 


OCH 1 

ワイヤレスチャンネル 

CH 2 

( P .97) 

CH 3 


CH 4 


OAADI 調光 

調光モード ( P .98) 

P - TTL 調光 


内蔵マニュアル 


応用！ 1 


巧す間 AF/AEL 

スポット AE □ックボタン 

再巧し AF/AEL 

( P .100) 

〇巧す間 AEL 


再巧し AEL 

拡大ボタン （ P . 101) 

〇デジタルズーム 
ピント確認 ( MF ) 

インターバル撮影 
( P .60) 

〇1分、2分〜1日分、 

1已分、20分、30分、 
4已分、60分 


賢影メニュ I 
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オートフオーカスモード （AF* モード）を、ワンシヨット AF またはコンティニユアス AF に設定する 
ことがでさます。 

*AF 二 Auto 怡 CUS けー トフ オー カス）の略 

P.84 の要領で、撮影モードメニユー 
一 r 昼本 J 一 rAF モード J か6希望 
の設定を選択し、実行ボタンを巧しま 
ず。 


ワンシヨット AF 

シャッターボタンを半巧しするとピント合わせが行われ、ピントが合うとピント位置はそこで固定 
されます。静止している被写体の撮影に適しています。初期設定はワンショット AF で、プ□グラム 
セツトボタンを巧してもこの設定に戻ります。 


コンテイニユアス AF 

シャッターボタンを半巧ししている間中、ピントを合わせ続けます。動いている被写体の撮影に便 
利です。 

• ピント位置を表すホいセンサーは表示されません。 

• コンティニュアス AF でも、激しく動く被写体にはピントを合わせることができません。 
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フオーカス表示 


コンテイニユアス AF にすると、液晶モニター/ファインダー内のフオ 
ーカス表示が変わります。 


〇白色 ピントが合って固定されています。 

〇赤色 ピントが合っていません。 

ピントが合っています。 

コンティニュアス饭ぷ白色被写体の動をに合わせてピント位置 

AF _が変わります。_ 

〇赤色 ピントがちっていません。 


i サイズ 


画像の大ささを指定することがでさます。4通りの中か5選ぶことがでさます。 


,P.84 の要領で、撮影モードメニユー 
一 r 昼本 J 一 r 画像サイズ J か6巧望 
の設定を選択し、実行ボタンを巧しま 
す。 



>選んだ画像サイズは、上面データパネ 
ルでは棒グラフで、液晶モニター/フ 
アインダーでは大さいちの数値で表示 
されます。 

>画質を RAW にする （P.89) と、画像 
サイズは2已目日 X 1920で固定されま 
す。画像サイズは表示されません。 


P 


コ (SIZE ■■■り 


/C 


Li "。■つ 


amm … 

基本 1 麻用 2' 
AF トト、、 

I 画像サイス、、 ►2560 

画質 160日 

フラッシ巧-ド 1280 

L チがネル 64 C 

調光トト'' 


►2560X1920 

1600X1200 

1280X960 

640X480 



画像サイス 
户 F モ—ド 


• V - 


次ページへ続く 
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デジタル画像は縦横に細かく分割されて表現されています。例えば画像サイズ2已60X192日ピク 
セルの場合、画像は横に2已6日、縦に1920に分割され、その1点1点（画素）にそれぞれ色が付き、 
全体として1つの写真になっています。画像サイズとは、このよラに並んでいる画素の数（記録画 
素数）を表し、画素またはピクセルといった単位で表されます。画像サイズを変えると、画像の精 
密さやパソコンに取り込んだとさの大ささが変化します。 

このカメラでは、画像サイズを J^TF の4通りの中か5選ぶことがでさます。 


上面 

データ パネル 

ファインター 
モニター 

画像サイズ 
(単位ヒ°クセル） 

説明 

SIZE III! 

2 已 60 

2 已 60X1 920 
(FULL) 

このカメラの最大の画像サイズです。パソコンに取り 
込んで編集するときや、大きくプリントする場合にお 
すすめします。約490万画素の画像が撮影でさます。 

SIZE III 

1600 

1600 XI 200 
(UXGA) 

パソコンに取り込んで編集するとさや、プリントする 
場合におすすめします。約190万画素の画像が撮影 
でさます。 

S に E ■■ 

1280 

1280X960 

(SXGA) 

約120万画素の画像が撮影されます。枚数を多く撮 
影する場合に便利です。 

S に E ■ 

640 

640X480 

(VGA) 

1枚のカードに最も多くの枚数を撮影することができ 
ます。ファイルサイズがルさいので、 E メールに添付 
するとさやホームページ用の画像として最適です。 



画像の圧縮率を指定することがでさます。已通りの中か5選ぶことがでをます。 



P .84 の要領で、撮影モードメニユー 
一 r 昼本 J 一 r 画質 J か6巧望の設定 
を選択し、実行ボタンを巧します。 


〇撮影 fM^t) 

基本掠用さ 

AF トト'' 

：! 

,画像サイス、、 

RAW 

画質 

—: H ド-ファイン 

フラッシ巧-ド 

Iクストラファイン 

L チトンネル 


調光トド 

スタング-ド 


•選んだ画像サイズは、上面データパネ 
ルでは棒グラフで、液晶モニター/フ 
ァインダーではアルファベットの短縮 
形で表示されます。 

•スーパーファイン （TIFF) で3枚また 
は RAW で已枚於上続けて撮影すると、撮影後コンパクトフラッシュカ 
-ドに記録するのに数十秒〜数分かかることがあります。記録中は、 
液晶モニターやファインダーは消灯します。この間はカードを抜かな 
いよラにしてください。 





画像の圧縮率によって画質が決まります。画像を圧縮しないとファイルサイズ（次ページ）が大さく 
なるため、デジタルカメラでは画像を圧縮して記録する方法が一般的です。このカメラでは、初期 
設定（ファイン、 FINE) で撮影すると JPEG 形式で圧縮されます。 


上面 

データパネル 

モニター 
フ ァインタ一 

ファイル形式 

説明 

RAW „■■■ 
QUALE; ；；iil 

RAW 

RAW 
(生データ） 

より専門的な用途に合わせた加工を行なラための素材 
となる形式です。付属のデイマージュソフトウェア 
CD-R 日 M 内の DiMAGE Viewer でのみ開くことができ 
ます。一詳細は P.91 

QUALE ； 11 III 

スーパー ファイン 
S.FIN 

TIFF 
(非圧縮） 

画像が圧縮されずに記録されます。パソコンに取り込 
んで編集する場合におすすめです。画質は最高ですが 
ファイ) レヴイズは大きくなります。 

QUALE; I ! II 

エクストラ 
ファイン 

X.FIN 

JPEG 

(圧縮率極小） 

画像が JPEG (ジェイペグ）形式で圧縮されて記録され 
ます。圧縮率が大さくなるほどファイ j レヴイズはルさ 
くなり、1枚のカードに記録できる枚数が増えます。 
JPEG 形式で保存を繰り返すと、圧縮率が大きいほど 
画質は劣化します。いったん劣化した画質を撮影後に 
パソコン等で戻すことはでさませんので、特に後で画 
像の加工や編集を行なラ場合、画質設定は慎重に行な 
ってください。 

QUALE；!! 

ファイン 

FINE 

JPEG 
(圧縮率ル） 

QUALE ： 

スタンダード 

STD. 

JPEG 
(圧縮率中） 
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ファイルサイズと撮影画像数について 


画像サイズと画質によってファイルサイズが決まり、ファイルサイズと使用しているカードの容量 
によって1枚のカードに記録でをる撮影画像数が決まります。ファイルサイズの目安と、例として 
16 MB の1枚の CF 力ードに記録できる撮影画像数は m 下の通りです。（ボイスメモなし、 RAW 選択 
時は画像サイズは常に2已60 X 1 920) 

•下記の値は被写体によって異なるため、あくまでも目安とお考えください。 


ファイルサイズ 



2已巨 0 x 1 920 

1600 x 1200 

1 280 x 960 

巨 40 x 480 

スタンダード 

約 1.1 M 己 

約 620 K 己 

約 420 K 己 

約20 0 K 己 

フアイン 

約 2.1 MB 

約 1.0 M 己 

約巨 80 K 己 

約 280 K 己 

エクストラフアイン 

約4.日 MB 

約 1.7 M 己 

約 1.3 M 己 

約已 30 K 己 

スーパーフアイン 

約 14.2 M 己 

約己目 MB 

約3.目 MB 

約 1.0 M 己 

RAW 

約9.目 MB 

— 

— 

— 

動画 

約 297 K 己/秒 1 


1目 MB CF 力ード使用時の撮影画像数 



2已巨 0 x 1 920 

1600 x 1200 

1 280 x 960 

640 x 480 

スタンダード 

約10コマ 

約23コマ 

約33コマ 

約目已コマ 

フアイン 

約已コマ 

約14コマ 

約21コ7 

約48コマ 

エクストラフアイン 

約2コマ 

約7コマ 

約11コマ 

約3目コマ 

スーパーフアイン 

約1コマ 

約2コマ 

約4コマ 

約1已コマ 

RAW 

約1コマ 

— 

— 

— 

動画 

約已〇秒 1 
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RAVV について -V 

デジタルカメラでは、被写体の映像を受け取る部分、すなわち通常のカメラのフィルムにあた 
る役割を果たすのが CCD (撮像素子）です。その CCD に記録された、デジタル処理等の加工を 
していないそのままのデータが RAW (□—）形式のファイルです。これは JPEG や TIFF のよラ 
な一般的なファイル形式でなく、より専門的な用途に合わせた加工を行なラための素材となる 
形式です。このカメラで撮影した RAW 画像はミノルタ規格の RAW 画像であり、付属のディマ 
ージュソフトウ エア CD-R 日 M 内の DiMAGE Viewer (デ ィマージュビューアー） 《でのみ開く 
ことがでさます。このソフトを使えば、 RAW ファイルを加工後、 JPEG や TIFF のような一般 
的なフオー マッ トに変換することち可能です。 

画 

RAW 形式の画像を撮影する際には、 J ^ TF のよラな制限があります。 質 

•画像サイズの指定 （ P .87) はできません。常に最大サイズ （2 已目 0 X 1920) になります。 

• UHS 連続撮影 （ P . 已8)、デジタルズーム （ P .78)、 写し込み （ P .1 日2)、拡大再生 （ P .1 18)、プリ 
ント指定 ( P .131) はでさません。 

•ホワイトバランス （ P . 目3)、コントラスト補正 （ P .76)、 彩度補正 （ P .76)、 カラーフィルター効 
果 （ P .77)、 シャープネス （ P .109) については 、 DiMAGE Viewer にて画像を表示させる際に再 
調整することがでさます。モノク□フィルターには対応していません。 

• RAW 画像には JPEG 等で行われている一般的な画像処理が加えられていないため、再生•クイック 
ビュー • アフタービュー画面では色が正確に再現されません。データは正確に記録されているので、 

パソコン上では正しい色で再現されます。 

^DiMAGE Viewer は Mac 日 S 8.6 には対応しておりません。 
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フラッシュモードを、通常発光、赤目軽減発光、後幕シンク□、ワイヤレスフラッシュの中か5選 
ぶことがでさます。 

P .84 の要領で、撮影モードメニュー 
一 r 昼本 J 一 r フラッシュモード J か 
6巧望の設定を選択し、実行ボタンを 
巧しまず。 


•内蔵フラッシュを上げていると、赤目軽減発光の場合は上面データパネ 
ルと液晶モニター/ファインダー内に<§>が、後幕シンク□の場合は液 
晶モニター/ファインダー内に REAR が、ワイヤレスフラッシュの場合 
は上面データパネルと液晶モニター/ファインター内に WL が、それぞ 
れ表示されます。 

通常発光 

内蔵フラッシュを上げていれば必ず発光します。初期設定は通常発光です。 

<§>赤目軽減発光 

暗いところで人物を内蔵フラッシュで撮影すると、フラッシュの光が目の中で反射して、目がホく 
写ることがあります。赤目軽減発光では、撮影の直前にル光量のフラッシュが何回か発光し、この 
現象をやわ5げることがでさます。 

•赤目軽減発光は内蔵フラッシュでのみ可能です（プ□グラムフラッシュでは目がホく写ることはほとん 
どないため)。 
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REAR 後幕シンク □ 


通常発光では、シャッターが開いた直 
後にフラッシュが発光し、その後にフ 
ラッシュ光 m 外で照らされた部分が写 
ります。よってシャッター速度が遅い 
場合には、光の流れなどが不自然に写 
ることがあります。 

後幕シンク□では、先にフラッシュ光 
切外で照5された部分が写り、最後に 後幕シンク □ 通常発光 

フラッシュが発光します。動いている 

被写体を低速のシャッター速度でフラッシュ撮影するとさに用いると、光の流れや被写体の軌跡を 
より自然に描写することがでさます。 

*プ□グラムセットボタンを巧すと、後幕シンク□は解除され、通常発光または赤目軽減発光のうち最後 
に設定したちに戻ります。 


フラッシュモ—ド 
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〔ワイヤレスフラッシュ撮影 ) 



フラッシュをカメラに 
取り付けて撮影（写真①) 



ワイヤレスフラッシュ撮影には、別売りのプ□グラムフラッ 
シュ己600 HS ( D )、 3600 HS ( D ) のいずれかが必要です。 


内蔵フラッシュで撮影したり別売りのフラッシュをカメラの上に取 
り付けて撮影すると、平面的な写真になることがあります（写真①)。 
このような場合にフラッシュをカメラか5取り外して離して撮影す 
ると（写真②)、フラッシュの位置を工夫することで、陰影を付けて 
立体感を出すことびでさます。 

一般的にこのような撮影をする場合はカメラとフラッシュをコード 
で接続しなければな5ないことが多いのですが、このカメラではコ 
ードがなくてもこのような撮影がでさます。これは、カメラとフラ 
ッシュの信号の伝達をコードではなく、フラッシュの光を利用して 
行なうことがでさるか5です。この撮影をワイヤレス^フラッシュ撮 
影といいます。もちろん露出はカメラが自動で適正露出になるよう 
制御します。 


ワイヤレスフラッシュ撮影 ※ワイヤレスニ Wireless 口ードのない、の意肋 


(写真③) 


1.フラッシュをカメラに取り付け、両方の電源を ON にしま 
ず。 



AF トト'' 

ワンショット AF 

画像サイス、、 

2560 X 1920 

画質 

ファイン 

L チトンネル 

cm 

調光トド 

ADI 調光 


2. P .84 の要領で、撮影モードメ 
ニユ— ► r 昼本 J 一 r フラッ 
シユモード J 一 r ワイヤレス J 
を選択し、実行ボタンを巧しま 
す。 

• WL の横の数字はチヤンネ J レを表しま 


す。一 P .97 
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3•フラッシュをカメラか6取りかし、カメラの 
内蔵フラッシュを上げまず。 


4.カメラとフラッシュの位置を巧めます。 

このカメラは内蔵フラッシュの発光を信号として、カメラから離したプ□グラムフラッシュを発光さ 
せます。信号が正しく受け取れるよラ、於下の点に気をつけてください。 

•室内など暗いところで撮影してください。 



已600 HS ( D ) 使用時 

3600 HS ( D ) 使用時 

フィルム感度 

才ート 、 ISO 200 

ISO 100 

才ート 、 ISO 200 

ISO 100 

絞り値 

カメラー 
被写体 ( A ) 

フラッシュー 
被写体旧） 

カメラー 
被写体 ( A ) 

フラッシュー 
被写体旧） 

カメラー 
被写体 ( A ) 

フラッシュー 
被写体旧） 

カメラー 
被写体 ( A ) 

フラッシュー 
被写体旧） 

2.8 

2-已 m 

1 .4 -己 m 

1 .4 -已 m 

1-己 m 

2-己 m 

1 .4 -已 m 

1 .4 -己 m 

1-己 m 

4 

1 .4 -已 m 

1-已 m 

1-已 m 

0.7 -已 m 

1 .4 -已 m 

1-已 m 

1-已 m 

日.7-己 m 

5.6 

1-已 m 

0.7 -已 m 

0.7 -已 m 

0.已一已 m 

1-已 m 

0.7 -已 m 

0.7 -已 m 

日.已 -3 .已 m 




フラッシュモ—ド 


• 130 400、吕〇〇の場合は、 A 、 己とも最短距離が長くなります。 

• M モード撮影時はに日100の値をお使いください。 


次ページへ続く 
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翊 


5 •カメラの内蔵フラッシュとプ□グラムフラッシュの巧 
電完了をお認しまず。 

•内蔵フラッシュは、シャッターボタンを半巧しして、液晶モニタ 
一/ファインダーの安が白色になると充電完了です。 

•プ□グラムフラッシュは、背面のちが点口し、前面の AF 補助光が 
点滅すると充電完了です。 

)T 目•カメラのスポット AE □ックボタンを巧して、力 

^ メラか6離したフラッシュが発光することをお認 

します（テスト発光)。 

•発光しない場合は、カメラ-フラッシュ•被写体の配置場所 
を変えてください。 


-スポット AE □ックボタンの機能と操作を変更している場合- 

ワイヤレスフラッシュご使用の際には、メニュー設定のスポット AE □ック 
ボタンの機能と操作 （ P .1 日 0) を、「巧す間 AEL 」 または「再巧し AEL 」 に設 
定しておくことをおすすめします。 

ピント位置と測光値が同時に□ックされる設定（巧す間 AF / AEL または再巧 
し AF / AEL ) だと、ボタンを巧してもテスト発光がでさません。またボタン 
から指を離してもその機能が残る設定（再巧し AEL ) だと、最初に巧すとテ 
スト発光•測光値の□ックを同時に行ない、2度目に巧すとテスト発光せず 
に□ックした測光値を解除します。 


7•も5 —度両方のフラッシュの巧電完了をお認し、シヤッターボ 
タンを巧し込んで撮影します。 


•ワイヤレスフラッシュ撮影後は、ワイヤレスフラッシュを解除しておいてください。（カメラとフラッ 
シュを別々に解除する、 P .94 〜9己の要領でフラッシュをカメラに取り付けてワイヤレス於外を設定す 
る、のどちらの方法でも可能。）ワイヤレスフラッシュ設定のまま内蔵フラッシュで撮影しても、適正 
露出は得られません。 
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ワイヤレスフラッシュのチヤンネル- 

ワイヤレスフラッシュのチヤンネルは、カメラとフラッシュの組み合わせを識別するためのものです。 
P .94 〜9已のち法でワイヤレスフラッシュを設定すると、設定すると同時にフラッシュのチヤンネル 
情報がカメラに転送されます。撮影会などで近くに別にワイヤレスフラッシュ撮影をしている人がい 
て、その人の内蔵フラッシュの信号光でお使いのフラッシュが発光してしまラような場合は、フラッ 
シュのチヤンネルを変更してください。已目〇 OHS ( D ) の場合は CH -1 〜4、3目00 HS ( D ) の場さは 
CH 1 または2の設定が可能です。フラッシュのチヤンネルを変更後、再度フラッシュをカメラに取 
り付けてワイヤレス設定にすると、フラッシュのチヤンネルがカメラに転送されます。 

•カメラのメニュー内のワイヤレスチヤンネル設定は、フラッシュとカメラを別々に設定する場合に 
使用します。^下記参照 

フラッシュのワイヤレスチヤンネルの変更方法 

已目 00 HS ( D ) の場合はカスタム設定で、 3600 HS ( D ) の場合はワイヤレスフラッシュボタンを巧 
し続けて変更します。詳しくはフラッシュの使用説明書をご覧ください。 

フラッシュとカメラを別々にワイヤレス設定にする- 

P .94 〜9己ではフラッシュをカメラに取り付けて設定するち法を説明しましたが、取り付けなくても 
別々にワイヤレス設定やワイヤレスのチヤンネル設定を行なうこともでさます。（フラッシュの操作 
方法については、詳しくはフラッシュの使用説明書をご覧ください。） 

カメラのワイヤレス設定 

カメラのメニューで設定する （ P .84 の要領で「フラッシュモード」一「ワイヤレス」を選択する）。 
カメラのワイヤレスチヤンネル設定 

カメラのメニューで設定する（ワイヤレスに設定後、 P .84 の要領で「チヤンネル」から希望のチヤン 
ネルを選択する）。 

フラッシュのワイヤレス設定 

已目 00 HS ( D ) :モードボタンで [ TTL ] または [ M ] を表示させた後、セレクトボタンで [ WL ] を点 
滅させ、+またはーボタンで [ WL 日 n ] を選択、セレクトボタンで確定。 

3600 HS ( D ) :ワイヤレスフラッシュボタンを巧して、 WLCH 1 または CH 2 のランプを点なさせる。 

フラッシュのワイヤレスチヤンネル設定 

已目 00 HS ( D ) の場合はカスタム設定で、 3600 HS ( D ) の場合はワイヤレスフラッシュボタンを巧 
し続けて設定する。 


フラッシュモ—ド 
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フラッシュの調光モードを、 ADI 調光、 P - TTL 調光、マニュアル発光のいずれかに設定することが 
でさます。 

ADI 二 Advanced Distance Inte 呂 ration の略 
P-TTL 二 Pre - flash , Through the lens の略 

P .84 の要領で、撮影モードメニユー 
-「昼本_1 ^ r 調光モード J か6巧望 
の設定を選択し、実行ボタンを巧しま 
ず。 


ADI 調光 

撮影の直前にフラッシュを一度発光（プリ発光）させてその反射光を測光、被写体までの距離情報も 
合わせて調光演算に反映するため、被写体の反射率にほとんど影響されない正確な調光が可能です。 
初期設定は ADI 調光で、プ□グラムセットボタンを巧してもこの設定に戻ります。 

• 被写体とフラッシュ間の距離が定まらない場合（別売りのプ□グラムフラッシュでワイヤレスフラッシ 
ュ撮影•バウンス撮影•ケーブルを使ったオフカメラ撮影を行なう場合や、マク□ツインフラッシュ 
2400•マク □ リングフラッシュ1200使用時など）は、自動的に P - TTL 調光になります。 


P - TTL 調光 

ADI 調光と同じく、撮影の直前にプリ発光が行われますが、被写体までの距離情報は加味されませ 
ん。 l ^ TF の場合は ADI 調光だと正確な距離情報が得5れませんので、 P - TTL 調光に設定してくださ 
い。 

•プ□グラムフラッシュ3目日 0 HS ( D ) にワイドパネルを付けている場合 
•フラッシュ発光部にディフューザーを付けている場合 
•露出倍数のかかるフィルター （ ND 等）使用時 
•ク□ーズアップレンズ使用時 
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内蔵マニュアル発光 

ADI 調光や P - TTL 調光では、被写体が適正露出になるようにフラッシュの発光量が自動的に調整さ 
れますが、マニュアル発光にすると、被写体の明るさに関係なく、常に一定の発光量を得ることが 
でさます（内蔵フラッシュでのみ可能)。 

発光量はちの3つから選択することがでさます。プリ発光が行われないの 
で、シャッターレリーズまでのタイムラグを短くしたい場合や、日中シン 
ク□撮影*などの補助フラッシュ、スレーブフラッシュ撮影*4での信号光 
としてお使いください。 

* 曰中シンク□撮影二昼間の撮影で、太陽光を主としなびら補助光としてフラッ 
シュを発光させる撮影。 

** スレーブフラッシュ撮影二市販のスレーブユニットを使用、内蔵フラッシュ等を信号光として、他のスト □ 
ボを発光させる撮影。 

•マニュアル発光では調光が行われないため、設定によっては適正露出が得られないことがあります。 


1. 前ぺージの要領で、内蔵マニュアル発光を設定します。 

2. 露出補正-調光補正因 AV を選びます。 

3•デジタルエフェクトボタンを巧し 
たまま、十字キーの上下で巧望の 
発が量を選びます。 

•マニュアル発光の場合は、液晶モニター/ 

フアインダー内に M と発光量が表示されま 
す。 




内蔵マニユア j レ発光の発光量の設定 



調光モ—ド 
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スポット AE □ックボタンの機能と操化 

スポット AE □ックボタンの機能と操作方法を変更することがでさます。 


P .84 の要領で、撮影モードメニユー 
一 r 応用 1 J 一 r スポット AE ロック 
ボタン J か6希望の設定を選択し、実 
行ボタンを巧しまず。 


スポット AE □ックボタンの機能には、ピント位置と測光値（シャッター速度と絞り値）の両方を □ 
ックする AF / AEIJ \ 測光値のみを□ックする AEL ^ の2つがあります。操作方法には、巧している 
間のみ機能する巧す間、一度巧して機能•再度巧して解除といラ再押しの2つがあります。これ5 
をの通り組み合わせることがでさます。 


巧す間 
AF/AEL 

巧し続けている間、ピント位置と 
その時の測光値が□ック 

スポット AE □ックボタンを巧したまま、シャッター 
ボタンを巧して撮影してください。測光したいちの 
とピントを合わせたいものが同じ場合に便利です。 

再巧し 
AF/AEL 

一度巧して放すと、ピント位置と 
その時の測光値が□ック、再度巧 
すと解除 

シャッターを切るとさにスポット AE □ックボタンを 
巧し続ける必要がありません。測光したいちのとピ 
ントを合わせたいちのが同じ場合に便利です。 

巧す間 
AEL 

(初期設定） 

巧し続けている間、一時的にスポ 
ット測光になり、その時の測光値 
のみが□ック 

( P / A モードのフラッシュ発光時 
にはス□ーシンク□撮影になる） 

スポット AE □ックボタンを巧したまま、シャッター 
ボタンを巧して撮影してください。測光したいもの 
とピントを合わせたいちのが異なる場合に便利です。 

再巧し 
AEL 

一度巧して放すと、一時的にスポ 
ット測光になり、その時の測光値 
のみが□ック。再度巧すと解除。 
( P / A モードのフラッシュ発光時 
にはス□ーシンク□撮影になる） 

シャッターを切るとさにスポット AE □ックボタンを 
巧し続ける必要がありません。測光したいちのとピ 
ントを合わせたいちのが異なる場合に便利です。 



〇撮影 

1 MENU ] り 

基本応用1 

応用2 ^ 

スホ‘ツト AE □ツクホ''タン押す間 AF/AELl 

J 広大 r タン 

再押し AF / AEL — 

インタ- A 、、 ル撮影 

►押す間 AEL 

し枚数 

南甲し AEL 

L インタ- M '' ル動画 


' UHS 連続撮影 


* AF / AEL、AEL 

AF 二 Autofocus けートフォーカス）の略 
AE 二 Auto Exposure (自動露出）の略 
L 二 Lock (□ック、固定）の略 

**ス□ーシンク□撮影二夜景など暗い場所でのフラッシュ撮影で、フラッシュ光の届かない背景ち写るよラに 
シャッター速度を自動的に遅くした撮影。夜景ポートレートと似た効果び得られる。 


•測光値が□ックされている間は、液晶モニター/ファインダー内のシャっ> 

ッター速度と絞り値が黒く反転します。特に再押しを選んでいる場合は、で 
解除し忘れのないようにしてください。 大 

>ボ 


拡大ボタンの機能 


拡大ボタンの機能を、デジタルズームまたはマニュアルフオーカス時のピント確認に変更すること 
がでさます。 




P .84 の要領で、撮影モードメニユー 
一 r 応用 1 J 一 r 拡大ボタン J か6巧 
望の設定を選択し、実行ボタンを巧し 
まず。 


〇撮影 St ) 

.吾本 T 応用1 旅用2 
スホ。ット AE □ックが'タン 
拡大ホ''タン げシ''タレス''-ム 

■ インタ- M '' ル撮影 ヒット確認 ( MF ) 

L 枚数 - 
L インタ- A '' ル動画 
UHS 連続撮影 


デジタルズーム 


拡大ボタンを巧すと、画像が2倍に拡大されます。そのまま撮影でさ 
ます。一 P .78 

初期設定はデジタルズームです。 

•拡大ボタンを巧してデジタルズームを設定すると、液晶モニター/ファ 
インダー内に黄色の X 2 .日が表示されます。 
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マニュアルフォーカス時のピント 確認 

マニュアルフォーカス時 （P.8 日）に拡大ボタンを巧すと、画像の中央部を一時的に4倍に拡大しま 
す。正確にピントを確認する場合に使用します。撮影される画像は拡大前のものです。 

•拡大ボタンを巧すとピント確認中となり、画像が4倍に拡大されます。 

液晶モニター/ファインダー内には鐵が表示されます。 

•もう一度拡大ボタンを巧すかシャッターボタンを半巧しすると、元のお 
大されない表示に戻ります。 

•この機能はピントの確認用です。スポット AE □ックボタンを巧す等の 
露出関係の調整は、拡大しない状態で行なってください。 

•オートフォーカス時およびモニター自動感度アップ機能時（暗いところ 
で液晶モニターが白黒になっているとき）には、拡大ボタンを巧しても 
画像は拡大されません。 




撮影の年月曰や任意の夕字を、画像のち下に入れることがでさます。 
初期設定では写し込みはされません。 

年月曰： 撮影の年月曰が入ります（例： 2002.9.24)。 

月曰時刻： 撮影の月曰と時刻が入ります（例： 9.24 1已:36)。 

夕字： 任意のカタカナと英数字を用いて、最大16夕字を 

写し込むことがでさます（例：キセツノカ''ソ''巧。 

文字+通し番号：任意のカタカナと英数字を用いて最大10夕字と、 

已おの通し番号を写し込むことがでさます（例：キセツ 



おおよその 
写し込み位置 


ノカ''ソ、'ウ -00 日日1)。 


•写し込みなしに設定していてち、撮影時の年月日時刻は記録され、再生時には画面左下に表示されます。 
•スーパーファイン （TIFF) 画像、 RAW 画像、動画、およびウルトラ八イスピード （UHS) 連続撮影には 
写し込みでさません。 

※年月日や時刻、年月日の並びを変更するときは 一 P.1 目7、168 
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写し込みを選択する 



1.P.84 の要領で、撮影モードメニユ 
— 一 r 応用 2J 一 r 写し込み J か 
6巧望の設定を選択し、実行ボタ 
ンを巧します。 



「なし」「年月日」「月日時刻」の場合 
メニューボタン巧しまたはシャッター 
ボタン半押しで元の画面へ 


〇撮影 

( MENU ) た 1 

用 i \ 応用2 

写し込み 

►なし 一 

カラ-トト'' 

年月日 

固'>-7ネス 

月曰時刻 

フ''ラケ外段数 

文字 

アフタ-ピユ - 

文字+通し番号 

ホ、、イスメモ 



「文字」 r 文字+通し番号」の場合 

2に進んで夕字を設定 


>写し込みありのときは、液晶モニター/ファインターち下に 
黄色のバーが表示されます。 



写し込みの文字を設定する 


〇撮影写し込み内容 極励::! D 

Del abc 一 * 
ABCDEFGHI $ ! 7 8 9 
JKLMN0PQR€?456 
’S T U iV W X Y Z £-.& ， 1"2. 3 : 

AO oVf3^ Ag>-EEE%@0 + - 

u 6 _ ,1 I r -' # ~ ± = / X 

Space Enter 

◄壬►選択 •実行 


- abc 

切り替えボタン 

(この場合は次にア 
ルファべットル文 
字になる、の意味） 


2•上記1で実行ボタンを巧すと、アルファ 
ベット（大文字）と数字の一覽が表示さ 
れまず。十字キーで切り替えボタンを選 
んで中巧の実行ボタンを巧し、希望の义 
字の種類を選びます。 

•切り替えボタンを巧すたびに、アルファベット 
(大文字）-•►アルファベット（ル文字）-►カタ 
カナ、の順に切り替わります。 

次ページへ続く 


写し込み 
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3 .十字キーの上下ちちで文字を選択し、中央の実行ボタンで文字を1つずつ確定して行 
をまず。 


參感 


Del :黒く反転されている文字を削除します。 


〇撮影写し込み内容 /極西):こ 

キセツノカ‘'ソ''ウ Del ABC - 
アカサタナ八マヤラワ！ 789 
イキシチニヒミユリヲ？ 456 
ウクス、ツ•ヌフムヨ瓜•ン3 
エケセ'/テ r ネへ;メレ％ ¥ 0 + 

才〕ソトノホモロ X 

(J , . 、、。 Space Enter 、 

◄美►選択 •実行 


.MENU :メニューボタンを巧すとメニュー画面に戻り 
ます。 

-切り替えボタン：アルファべット大文字、ル文字、カタ 
カナの3つを切り替えます。 

.Space :1文字分空けます。 


■ Enter :文字を入れた後、最後に巧すと確定されます。 


十字キー上下左ちで 
文字を選択 


十字キー中央で 
文字をミ夫定 


M 足音（ッ）、物音（ャュョ）等の小さい文字は 
入りません。 


文宇の種類の切り替え 

入力の途中でも、切り替えボタン （ABC、abc、JPN のいずれか）を巧すと文字の種類を切り替えるこ 
とがでさます。 


入力した文をの削除 

1. カーソルを入力済み部分（上の場合は「キセツノカ''ソ '' ウ」）に移動させます。 

2. 十字キーの左ちで、削除したい文字を黒く反転させます。 

3. 十字キーの下側を巧して 「Del」 を反転させ、十字キーの中央を巧して削除を実行します。 

文をの上書を 

1. カーソルを入力済み部分（上の場合は「キセツノカ''ソ '' ウ」）に移動させます。 

2. 十字キーの左ちで、上書さしたい部分を黒く反転させます。 

3. 十字キーの下側を2回巧して、数字またはアルファベットのところまでカーソルを移動させます。 

4. 上書さする文字を選び、十字キーの中央を巧して上書さ文字をミ夫定します。 


4.文字を入れ終わると、 TEnterJ を選び、十字キー中巧の実行ボタンで確定させまず。 

•実行ボタンの代わりにメニューボタンを巧すと、入力した文字はキャンセルされます。 

•「文字+通し番号」の場合、通し番号は00001から始まります。変更することはでさません。文字を 
変更すると、通し番号ち自動的に0日日01にリセットされます。 

5•メニューボタンを巧すかシャツターボタンを半巧しして、元の画面に戻りまず。 



力 


1 


1 

モ 

1 

カラーモード 

ド 


撮影する画像の色を、標準 （sRGB)、 ビビッド （sRGB)、Adobe RGB、 モノク□、ソラリゼーシ 
ヨンの中か5選ぶことがでさます。 


P .84 の要領で、撮影モードメニュー 
一 r 応用 2 J 一 r カラーモード J か6 
巧望の設定を選択し、実行ボタンを巧 
します。 


•カラーモードの設定は静止画のみに有効です（動画には影響しません)。 



〇撮影 

而 ENU 怡 

畐本応用1 

応用2 マ 

写し込み 

ヒ''ピット'' ( sRGB ) 

固外-7ネス 
フ''ラケ外段数 
アフタ-ピュ - 
ホ''イスメモ 

標おけ K しが 
Adobe RGB 
モノクロ 

ソラリセ''-シヨン 


標準 ( sRGB ) 

24bit の通常のカラー画像 （sRGB^ として記録されます。初期設定は標準カラーです。 

x ' sRGB 二平均的なモニターの特性を反映させた色空間。ホームページなど Web 表示用の画像を扱ラ場合に適し 
ています。 
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ビビッド （ sRGB ) 

24bit のカラー画像ですが、標準より色が鮮やかに再現されます。さ 
5に彩度補正を加えることも巧能です。 

•液晶モニター/ファインダーに淵刷！)が表示されます。 

•彩度が高い被写体の場合、ビビッドカラーにすると再現でさる限界を超 
えてしまラことがあります。 


Adobe RGB 

標準やビビッドの sRGB に比べて広い色再現範囲を持っています。 

プリントを主目的とする撮影に向いています。 

• 液晶モニター/ファインダーに面！®が表示されます。 

• Adobe RG 己で撮影した画像の表示、編集•加工、プリントには、 

DiMAGE Viewer* などカラーマネジメントに対応したアプリケーシヨ 
ンソフトをご利用ください。カラーマネジメント非対応のソフトでは、 

正しい色で表示やプリントをすることがでさません。 

•正しく色情報を扱うためには、カメラ側でカラープ□ファイルの設定を「埋め込む」にして撮影するこ 
とをおすすめします。 ^P.172 

「埋め込まない」のままで撮影した場合や、カラーマネジメント対応でちカラープ□ファイルに対応し 
ていないソフトの場合は、ソフト側で設定を行なう必要があります。「埋め込まない」で撮影して 
DiMAGE Viewer を使われる場合は、カラー設定の色空間を「カメラオリジナル色空間 (Adobe RGB)」 
に設定してください。それ於外のソフトをお使いの場合は、ソフトの使用説明書をご覧ください。 

《DiMAGE Viewer の場合 、 Version 2. 11；(降をお使いください。それ！;(前のバージョンは DiMAGE 7 Hi の 
カラープ□ファイルに対応していません。 


モノク〇 

白黒画像として記録されます。 

•液晶モニター/ファインダーに回！が表示されます。 

•モノク□にしてもファイルサイズはカラーと同じです。 

•フイルター効果により、セピァ色などの画像を得ることがでさます。^ 
次ぺージ 
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《P.227 カラー写真参照 



カラ—モ—ド 


次ページへ続く 
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• FO 於外に設定すると、液晶モニター/ファインダーに©と数値が表 
示されます。 

•ブラケット撮影 （ P . 已目）を行なうと、選んだ番号、一側、+側の順に 
3枚撮影されます。例えば F 0 から開始すると F 0、 F 10、 F 1 の順に、 
F 3 から開始すると F 3、 F 2、 F 4 の順に撮影されます。 



ソラリゼーシヨン 


明るい部分の色び補色（反巧の色彩）に反転されます。ネガフィルム 
とポジフイルムが混在したよラな特殊効果を得ることがでさます。 



標準カラー 


《 P .227 カラー写真参照 
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— J イ、人 


撮影する画像のシャープネス（鮮鋭度）を調整することがでさます。3段階か5選択することがでさ 
ます。 

•画質でスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に調整が行われるので、後でパソコンで加 
エするのと比べるとより画像の劣化を押さえることがでさます。 

八ード （+) :輪郭が明確に表現され、くっさりとした鮮明な画像になります。 

標準： 標準的な鮮明さの画像になります。初期設定は標準です。 

ソフト （一) :輪郭のやわ5かな画像になります。 



, P .84 の要領で、撮影モードメニュー 
一 r 応用 2 J 一 r シャープネス J か6 
巧望の設定を選択し、実行ボタンを巧 
しまず。 


〇撮影 @13 

応用2 _ 

「写し込み 

カラ-トト'' "-ド （+) 

图シャ - T ネス ►標準- 

フ''ラケ外段数 ソフト(一） 

アフタ-ヒ''ュ - 
ホ''イスメモ 


>標準於外に設定すると、液晶モニター/ファインダーには置と+また 
は一が表示されます。 



シヤ I プネス 
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o 撮影 

喜本応用1 
写[/込み 
!カラ-トト、、 

:因シゎ T ネス 
I 7' ラケット段数 
アフタ-ピユ- 
' ホ''イスメモ 


麗出ブラケットのずらし段数のを更 

デジタルエフェクトブラケット撮影 （ P . 已 6) で露出補正を選んだとさは、ず!5し量を変更すること 
がでをます。日.3段、日.已段、 1. □段の中か5選ぶことがでさます。 

ゾ P .84 の要領で、撮影モードメニユー 
^ r 庶用 2 J 一 r ブラクット段数 J か 
ら希望の設定を選択し、実行ボタンを 



撮影直後に、撮影した画像を確認したり消去したりすることがでさます。 



,P.84 の要領で、撮影モードメニユー 
一 r 応用 2J 一 r アフタービユ ーJ か 
6巧望の設定を選択し、実行ボタンを 
巧しまず。 


〇撮影 

旅用 T \ 応用2, 

I 写し込み 
カラ-トト'' 

固外 iT ネス 

フ''ラヶゾト段数 10秒 
アフタ-ヒ2秒 
ホ''イがモ >wm 


アフタービューなし 

撮影後、すぐに画像が保存され、ライブビュー画面（その時にレンズが向け!5れている被写体が画 
面に表示される）に戻ります。初期設定はアフタービューなしです。 


アフタービュー 
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アフタービュー2秒/10秒 


撮影後、約2秒間または約1日秒間撮影した画像が表示され、その後自動的に保存されます。アフタ 
ービュー中に消去や保存を行なうことちでさます。 


咬^^ 


消去するときは、をの画面が現れてい 
る間にクイックビュー/消去ボタンを 
巧してください。 

ちの画面び出た6十字キーのを側で「は 
し、」を選んで、中央の実行ボタンを巧す 
と消去されます。 


A この]7を消去しますか？ 



表示切り替えボタン©で 
表示の有無を切り替えるこ 
とがでさます。 


十字キー 


保存するときは、を上の画面が現れ 
ている間に、十字キー中央の実行ボ 
タンを巧してください。 

• 2 秒/10秒経過後、またはシャッターボタンの 
半巧しでも自動的に保存されます。 


クイックビュー/消去ボタン 


•連続撮影やブラケット撮影時にアフタービューありにすると、インデックス表示姻励こ9コマまたは4 
コマが同時に表示される）になります。ウルトラ八イスピード撮影時の場合は最後の1コマのみの表示 
になります。いずれち上の画面で消去すると、一連のコマがすべて消去されます。 






ボイスメモ 

撮影した画像に、已秒間または1已秒間の音声メモを付けることがでさます。撮影のメモ代わりなど 
にお使いいただけます。撮影直後に録音が始まります。 

P .84 の要領で、撮影モードメニユー 
一 r 庶用 2 J 一 r ボイスメモ J か6巧 
望の設定を選択し、実行ボタンを巧し 
まず。 


• ボイスメモを設定すると、液晶モニター/ファインダーには驻が表示 
されます。 




操作方法 



1. 撮影します。 

•直後にちの画面が現れ、録音が始まりま 
す。 

2. マイクに向かって話しまず。 

•マイクから2日 cm くらい離れたところか 

ら話してください。大さな声で話すと、 
再生時に音が割れることがあります。 



• 已秒間または1已秒間経過すると、録音は自動的に終了します。 
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* 音声を再生するには、再生モードで画像を表示させ、十字キー中央の実行ボタンを巧してください。- 
P.1 1已 

♦録音を中止するときは、十字キーの下またはシャッターボタンを巧してください。それまで録音されて 
いた内容ち消去されます。 

* アフタービュー （P.110) 設定時は、アフタービュー表示後すぐに録音が始まります。 

♦連続撮影、ウルトラ八イスピード連続撮影、ブラケット撮影の場合は、最終コマにのみボイスメモを付 
けることができます。動画やインターバル撮影に付けることはでさません。 


ボ V スメモ 
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再をモード 



この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが囚位置（再生モード）にあ 
るとさの各種設定について説明していま 
す。 

• ダイヤルを日 FF の位置から動かす場合は、 
□ック解除ボタンを么のち向に巧しなが 
らダイヤルを回します。 



ダイヤルを囚位置（再生モード）にしてい 
ると、ファインダー/液晶モニター内の左 
上に囚が現れます。 


上面データパネルには、 PLAY の夕字が現 
れます。 


再生モードにすると、撮影した画像が液晶モニター/フ 
アインダー内に表示されます。 






^潜 



十字キーのちちで、見たい画像を選びます。 



ちい画像 


新しい画像 


♦十字キーを巧し続けると、画像が早送りされます。 

♦最新画像を表示中に十字キーのちを巧すと、最もちい画像に戻ります。逆も同様です。 

• クイックビュー (P.34) でち再生モードと同じ操作が可能です。再生モードメニュー (P.122) のみク 
イックビューでの操作はでさません。 

音声（ボイスメモ）付さ画像の再生 

液晶モニター/ファインダーに晒が表示されている画像には、ボイ 
スメモ (P.112) が付いています。音を再生するには、 /^ Er \ 

十字キー中央の実行ボタンを巧してください。 (< f ^>] 

* 音の再生を途中で止めるとさは、十字キーの下を押してく 
ださい。 


※ボイスメモの音量を変えるには 一 P.1 已2 

(ボイスメモ！;(外の音量も同時に変わります。） 
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十字キー左ちで 
コマを選択 


拡大再生 一 P.1 1吕 


再生モードおよびクイックビュー時には、表示切り替えボタン、十字 @表示切り替えボタン 
キー、拡大ボタンにより、 m 下の通り画面の切り替えがでさます。 I 



曲面表 m の切り督え（囚再生モード時) 


15:36 i 

2002.09 .24 [0007/0058] 


©表示切り替えボタン 
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インデックス再生 


※個々の表示内容について 一 P.17 


暗 碱 > 明 

* 動画のヒストグラム表示はでさません。左ちキーでコマを選択中にいったん動画を表示させると、次か 
らはすべての画像が1コマ再生に戻ります。 

* 撮影前にヒストグラムを確認することらでさます（フラッシュ光は反映されないのでフラッシュ非発光 
時のみ有効、詳しくは 一 P.37、 38)。 


r ヒストグラム（輝度）表示 J 

画像のヒストグラム（輝度分巧）と撮影データが表示さ 
れます。 

1コマ再生時およびクイックビュー中に、 

. 十字 キーの 上側を押すと ヒス トグラム表示になります。 
•下側を押すと元に戻ります。 

. 左ちキーを巧すとコマを選択することがでさます。 


インデックス再生 



爵香 9 & 

甲巧 


9コマ分を一度に液晶モニター/ファインダーに表示し 
ます。十字キーの左ちでコマの移動がでさます。見たい 
画像をすばやく探したいとさに便利です。 

•一度に再生されるコマ数を9コマから4コマにすることも 
でさます。 -P.128 

•インデックス中に動画が含まれる場合は、動画開始時の画 
像が静止画として現れます。 


mz 09 ぶ 


[DM7 パの5の 



NLT1 。 

S 山记.け10〇~€の7 


M 4 DD - 


画素数 



画面表示の切替 
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再生モードおよびクイックビュー中に、画像の一部を拡大することがでさます。 



1.再生モード位置またはクイ 
ックビュー中に、拡大ボタ 
ンを巧しまず。 

•画像が2倍に拡大されます。 

参スーノ くーフアイン （TIFF) 画像、 
RAW 画像および動画は拡大再 
生でさません。 



2.十字キー中央の実行ボタンで、ズーム画面と移動画面 
を切り替えまず。 

• ズーム画面では X2.0 等の倍率が、移動画面では上下左ちの A が 
青くなります。 

•実行ボタンを巧すたびにこれらの画面が切り替わります。 



ズーム画面では、十字キーの上下 移動画面では、十字キーの上下ち 

で倍率を選ぶことがでをます。 ちで表巧エリアをあ動させること 

• 1 .2 倍〜 4 倍の範囲内で、 0.2 倍ごとに びでをまず。 

倍率が選択でさます（画像サイズ 640 X • 「参 ー ズ_ム」は、中央の実行ボタンで 

48 日時には 1.2 倍〜 2 倍のみ)。巧し続 ズーム画面になる、といラ意味です。 

けると早送りされます。 

•「♦^移動」は、中央の実行ボタンで移 
動画面になる、といラ意味です。 
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回み 


3•もう一度拡大ボタンを巧すと、通常の！コマ再生に戻りまず。 


•表示切り替えボタン （i+) を巧すと、拡大再生中の画面内の表示を消すことがでさます。 


再生モード位置またはクイックビュー中に、画像を1コマずつ簡単に消去することがでさます。 




I .再生モード位置またはクイックビューで、消去した 
い画像を表示させます。 



感 


2. クイックビュ ー /消去ボタ 
ンを巧しまず。 

•ちの画面が現れます。 

•消去しない場合は、この状態で十 
字キー中央の実行ボタンを巧して 
<ださい。 

3. 十字キーち側で r はい J を選 
びまず。 


A この]7を消去しますか？ 


A この]7を消去しますか？ 
はい 



4. 十きキー中巧の実行ボタンを巧します。 

• 選んだ画像が消去されます。 

•続けて別の画像を消去することちでさます。 


•消去する際、「はい」を先に選択した状態にすることもできます。 -P.172 
※複数の画像を一度に消去するときは 一 P. 124 


In マ消去 
拡大再生 
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付属の AV ケーブル AVC-30 日でカメラとテレビを接続して、撮影した画像をテレビに映して見るこ 
とがでさます。 

1. テレビとカメラの電源を切 D ます。 

2. カメラ背面の端子カバーを開け、 AV ケーブルの 
ミニプラグ側を AV 出力端子に差し込みまず。 

3. AV ケーブルのもう一方の、黄色のプラグをテレ 
ビのビデオ入力端子（通亂ホ黄色）に、白色のプ 
ラグを音声入力端子（通常は白色）に是し込みま 
ず。 

4. テレビの電源を入れ、テレビの[テレビ/ビデオ 
切り替え]などで、ビデオ入力端子か6の入力に 
切り替えます。 

•詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 

\ 5•カメラのメインスイツチ/モードダイヤルを囚 
の j 位置（再生モード）に合わせます。 


•上記の操作で、カメラの液晶モニターやファインダーに現れる画像が、そのままテレビに映ります。通 
常の再生モードと同様に表示の切り替えや音声の再生等行なラことがでさます。 

•音声はテレビ側から再生されます。 

•カメラ背面の液晶モニターやファインダーは点口しません。 

•テレビに映る画像はパソコンの画像と比べると、システムの違いにより画質が多少劣化します。 
•上記の操作で万一画像がテレビに映らない場合は、ビデオ出力形式を確認してください。^次ぺージ 
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ビデオ出力お式の切り替え 


ビデオの信号形式には数パターンがあり、国によって異なります。日本やアメリカ等では NTSC、 
ヨー□ッパの多くの国々では PAL が採用され、両者の間には互換性がありません。このカメラの画 
像を日本国外のテレビで見る際には、その国に合わせた信号形式に設定してください。 

このカメラでは、 NTSC と PAL の2つの設定が可能です。 



I •セツトアップモ—ド位置にしまず。 


2- P . 149の要領で、セットアップモ 
—ドメニューー r 応用 2 J 一 r ビデ 
才出力 J か6希望の設定を選択し、 
実行ボタンで決定しまず。 


SETUP 

畫を區贾31原用2カスタ/〇 
設定値リセット 
EVF トト設定 
日時設定 
曰付並び 

ヒ''テ''才出力 ►NTSC 

A 。 ワ-セ -r PAL 


テレビで見る 
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ニユ- 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤルび再生モード位置 囚 にある とさにメニこ 
すと、じ(下の設定が可能です。メニューボタンと十字キーを使って設定します。 


-ボタンを巧 






感 


.再生モード位置因で、メ 
ニユーボタンを巧しまず。 

• メニュー画面が現れます。 


2. 十字キーのちちで、 r 昼本 J 
r 応用 ijr 応用 2 J のいずれ 
かを選びまず。 

3. 十字キーの上下で、巧望の 
頃目を選びまず。 



4. 十字キーのち側で、設定巧 
容を表示させます。 

5. 十字キーの上下で、巧望の 
設定を選びまず。 

目.十字キー中巧の実行ボタン 
を巧して決定します。 


囚再生 區邱 t) 

「 A 消去 一 

A フォ -7 ット — 

フ。□テ外. - 

インテ''ックス画面 9]7 


囚再ち 

而 ENU 位 

/w\/EiT\ja2. 

!フ。リント指定 - 

巧 

— 气 

1 L インテ''ックス7リントしない 

1 L 取り消し 一 



/8 ^/^雨1\ぶ 用己 
Iフ。リント指定 - 

! L インテ''ックス: r リントしない^ 
L 取り消し 一 

画像:1ヒ° - - 

獅請 用2, 

!フ。リント指定 

I .L インテ''ックス: r リント ► しない 
■■取り消し する 

/WA 励1\旅 用 
:フ。リント指定 

i L インテ''ックス7リント►しない 
' L 取り消し ずる 

原用 1A 応用2, 

1フ。リント指定 - 

I L インテ''ックス7リントする 
■■取り消し 一 
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MENU/ 


7•メニューボタンを巧して元の画面に戻りまず。 


基本 1 


このコ 7 

消去 ( P .124) 

全コマ 


コマを指定 

フオーマツト （ P .12 目） 

実行する 


このコ 7 

プ□テクト （ P .127) 

全コマ 

コマを指定 


全コマ取り消し 

インデックス画面 

09 コマ 

( P .128) 

4 コ 7 


応用2 1 


このコ7 

プリント指定 （ P .131) 

全コマ 


コマを指定 

プリント指定 

〇しない 

づノ了ツノ乂ノリノ 

( P .134) 

する 

プリント指定 

フォルダ内全コマ 

取り消し （ P .134) 

カード内全コマ 

画像コピー （ P . 13己） 

このコ7 

コマを指定 


〇印は初期設定値です。 


応用！ 1 

スライドシヨー 

( P .129) 

実行する 

スライドシヨー 

〇全コマ 

再生画像 （ P .130) 

コマを指定 

スライドシヨー 

1〜4秒、〇已秒、 

間隔 （ P .130) 

6〜60秒 

スライドシヨー 

〇しない 

繰り返し （ P .130) 

する 


再生メニュ I 
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画像の消去 


画像を消去します。 m 下の3通りの消去方法があります。 

1コマ消去（このコマ）：再生中の画像を1コマだけ消去します。 

全コマ消去： フォルダ内の画像すべてを消去します。 

コマを指定： 指定した画像だけを消去します。 

コマずつ手早く消去する方法もあります。撮影モードでは 一 P.3 己、再生モードでは 一 P.1 19 


いつたん消去した画像を復活させることはできません。 



• P .122 の要領で、再生モードメニ 
ューー r 昼本 J 一 r 消去 J か6巧 
望の設定を選択し、実行ボタンを 
巧します。 




にのコマ」 r 全コマ」の場合 

3の確認画面へ 


r コマを指定」の場合 
2でコマを指定後、3の確認画面へ 


2- r コマを指定 J の場合、十字キーで消去するコマを指定し、中央の実行ボタンで実行します。 




左ちで画像を選択 


感 


上側で画像を指定 



消去を指定したコマには瑜 
が表示されます。必要なだ 
けこの操作を繰り返します。 
•十字キーの下側を押すと、 
画像の指定を取り消しま 
す。 
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•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、3の確認画面に進みます。 
•十字キー中央の代わりにメニューボタンを巧すと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面に戻ります。 


3. お 認 後、消去します。（下図はをコマ消去の場合) 




左ちで選択 


感 


中央で実行 



消去完了 

メニューボタンで元の画面へ 


✓ - 


- S 

1 


: T □テクトされてしほす 


画 

像 

上のメッセージが現れる場合は、 

の 

消 

去 

画像がプ□テクト（誤消去防止） 

されています。該当する画像は 

消去でさません。一 P.127 

J 



• 3 の画面で、「はい」を常に先に選択した状態にすることもできます。 -P.172 


12己 

















































CF カードのフォーマ 、 j 


カード内の画像やフオルダをすべて消去するとさには、 CF カード（コンパクトフラッシュカード、 
じ(下カード）のフオーマツトが便利です。 

フオーマットを行なうと、プ□テクトをかけた画像も含めてすべての画像び消去されます。 

1- P .122 の要領で、再生モードメニ 
ュ— ► r 昼本 J 一 r フオーマット J 
一 r 実行する J を選択し、実行ボタ 
ンを巧します。 


2•十字キーで力ードのフオーマツトを行ないます。 





•カードのフォーマットはこのページの要領でカメラ側で行なつてください。パソコンでカードのフォー 
マツトを行なうと、カメラでカードが認識でさないことがあります。 
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撮影した画像を□ックし、間違って消去しないようにすることびでさます。じ(下の4通りのプ□テ 
クト方法があります。 

1コマプ□テクト（このコマ）：再生中の画像1コマだけにプ□テクトをかけます。 


全コマプ□テクト： 

プ□テクトするコマを指定 
全コマプ□テクト取り消し 


再生中の画像1コマだけにプ□テクトをかけます。 

1コマだけプ□テクトを取り消す場合にも使用します。 
フオルタ'内の画像すべてにプ□テクトをかけます。 
指定した画像だけにプ□テクトをかけます。 

フォルダ内の画像すベてのプ□テクトを取り消します。 



1. P .122 の要領で、再生モードメニ 
ユーー r 昼本 J 一 r プ□テクト J 
か6巧望の設定を選択し、実行ボ 
タンを巧します。 



囚再生 極呵 t ) 

基本応用1応用2 
A 消去 

■ A フォ -7 ット ►この]7 

’フ。□テル 全]7 

I インテ''が7ス画面]7を指定 

全]7取り消し 


「このコマ」 r 全コマ」「全コマ取りミ肖し」の場合 
メニューボタンで元の画面へ 


r コマを指定」の場合 
2に進んでコマを指定 


>再生時、プ□テクトのかかった画像には、液晶モニター/ファインダー 
内にな]が表示されます。 


次ページへ続く 


プ□テク 
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2. ロマを指定 J の場合、十きキーでプ□テクトをかける（または取り消す）コマを指定 
し、中央の実行ボタンで実行しまず。 



プ□テクトを指定したコマ 
にはな]が表示されます。 
必要なだけこの操作を繰り 
返します。 

十字キーの下側を押すと、 
画像の指定を取り消しま 
す。 


マ 



中央で指定を完了 


巧 


•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、プ□テクトが完了します。 

その後メニューボタンで元の画面に戻ります。 

• 十字キー中央の代わりにメニユーボタンを巧すと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面に戻ります。 


インデックス画面の里の替え 


インデックス画面を、9コマ表示また 
は4コマ表示に設定することがでさま 
す。初期設定は9コマ表示です。 
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力ードに記録されている画像を、自動的に順番に表示させることができます。初期設定では、フオ 
ルタ’内のすべての画像が最初か5順に已秒ずつ表示されます。 



P .1 22の要領で、再生モードメニ 
ユーー r 応用 1 J 一 r スライドシ 
ョー J ^ r 実行ずる J を選択し、実 
巧ボタンを巧します。 

スライドショーが開始されます 
スライドショー実行中に十字 キーの 中央を 
押すと、一時停止•再スタートが繰り返さ 
れます。 

残り画像数/総再生画像数 




囚再生 

( menu ) Id 

応届 

/ W 、 旅用1 

;スラ仆''シヨ- 

►実行する ; J 

L 再生画像 

L 間隔 
■■繰り返し 



© 


2. スライドシヨーを終えるときは、 
十字キーの下側を巧します。 

•その後メニューボタンを押すと、元の再生 
モードに戻ります。 


I ん 



P .122 の要領で、再生モードメニユ 
-- r *3 is：j - r インデックス画面 J 
か6巧望の設定を選択し、実行ボタン 
を巧しまず。 


囚再生—_ _ 「 MENU わ 

J — . 

1 A 消去 
! A フオ -7 ツト 
I フ。□テクト 

インテ々ックス画面 >911 

4] マ 


スライドシヨー(画像の白動再を） 


スラ V ドシヨ— 
インデックス画面 


•動画はスライドショーでは再生されません。 
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广スライドショーの設定変更つ 

スライドショーの設定をじ(下の通り変更することがでさます。 

再生画像： 全コマを再生する/再生するコマを指定する 

間隔（画像表示時間）：1〜6日秒 
繰り返し： する/しない 



1. P .122 の要領で、再生モードメニ 
ュー^ r 応用 1 J か6巧望の頂目 
と設定を選択し、実行ボタンを巧 
しまず。 

•秒数を設定する際は、十字キーを押し続け 
ると数値が早送りされます。 




r 再生画像」で「コマを指定」を選んだ場合 
2に進んでコマを指定 


を記似外 

続けて「スライドシヨー」误行する」で 
スライドショー再生一前ページ 


2.にマを指定 J の場合、十字キーでスライドシヨー再生するコマを指定し、中巧の実 
行ポタンで実行します。 




左ちで画像を選択 


感 


上側で画像を指定 


醒囲 


スライドショーを指定したコ 
マには^が表示されます。 
必要なだけこの操作を繰り返 
します。 

•十字キーの下側を押すと、画 
像の指定を取り消します。 
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•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、スライドショーのコマ 
指定は完了します。 

•十字キー中央の代わりにメニューボタンを巧すと、指定した 
画像はキャンセルされ元の画面に戻ります。 


続けて「スライドシヨー」误行する」で 
スライドショー再生 一 P.129 


•動画を指定することはでさません。 


プリント指を 


このカメラでプリント指定した CF (コンパクトフラッシュ）力ードを、 DP0F* 対応のプリント店に 
渡せば、画像のプリントをしてもらうことがでさます。どの画像を何枚プリントするかを、あらか 
じめカメラで指定しておくことがでさます。 

同様に、 DP0F 対応のプリンタに CF 力ードをセットすると、パソコンを介さずに直接画像をプリ 
ントすることがでさます。この場合も、どの画像を何枚プリントするかを、あ5かじめカメラで指 
定しておくことがでさます。 

* DP 0 F ニディーポフ 、 Ditigal Print 日 rder Format の略。 CF 力ード等のメディアに入っているデー 
夕のうち、どれを印刷するのかを指定する方法。 


次ページへ続く 


プリント指定 
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r プ u ント指定 ) 

どの画像を何枚プリントするかを指定することびでさます。 m 下の3通りの指定方法があります。 
1コマプリント（このコマ）：再生中の画像を1コマだけプリントします。 

全コマプリント： フオルタ'内の画像すべてをプリントします。 

コマを指定： 指定した画像だけをプリントします。 

• RAW 画像と動画、およびカラープ□ファイルを埋め込んだ画像にはプリント指定はでさません。 



• P . 122の要領で、再生モードメニ 
ユ— r 応用 2 J -► r プリント指 
定 J か6巧望の設定を選択し、実行 
ボタンを巧しまず。 



囚再生 

IMENU 〕 り 

富本応用1 

応用2 

フ。リン脂定 

►この]7 

1 L インテ''ックス7リント 

全]7 

■■取り消し 

]7を指定 

画像: ft "- 



にのコマ」 r 全コマ」の場合 

2に進んで枚数を指定 


r コマを指定」の場合 
3に進んでコマと枚数を指定一次ページ 


2. n コマ J r をコマ J の場合、十字キーで巧望のが数を選んで実行しまず。 

• 1コマプリントの場合、指定した1コマのプリント枚数を選ぶことができます （0 〜9枚)。 
•全コマプリントの場合、全コマとも同じプリント枚数しか選べません （0 〜9枚)。 



メニューボタンで には、液晶モニター/ファインダ 

元の画面へ 一内に凰と枚数が表示されます。 
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3. r コマを指定 J の場合、十きキーでプリントするコマを指定してが数を選び、中央の 
実行ボタンで実行します。 

• コマ指定プリントの場合、各コマごとに希望のプ U ント枚数を選ぶことができます（日〜9枚)。 



プリント指定したコマに 
は凰が表示されます。 

必要なだけこの操作を繰り ア 
返します。 


•十字キー中央の実行ボタンを巧すと、プリント指定が完了しま 
す。その後メニューボタンで元の画面に戻ります。 

•十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画 I 
像はキャンセルされ元の画面に戻ります。 



>再生時、プリント指定された画像には、液晶モニター/ファインダー内 
に凰と枚数が表示されます。 


プリント指定 
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インデックスプリント 

フオルダに記録されているすべての画像をまとめてプリントす 
ることがでさます（インデックスプリント）。このカメラでは、 

1コマずつのプリントと合わせて、このインデックスプリントの 
有無を指定することがでさます。初期設定ではインデックスプ 
リントはされません。 

• 1枚のプリントに印刷される画像の数や印刷内容は、プリンタによ 
つて異なります。 

•インデックスプリント設定後に撮影した画像は、インデックスプ 
リントには含まれません。改めて設定してください。 

P .122 の要領で、再生モードメニュ 
— 一 r 応用 2 J 一 r インデックスプ 
リント J か6巧望の設定を選択し、実 
行ポタンを巧します。 


プリント指定の取り消し 

132〜134ページで指定したプリント指定をすべて取り消すことがでさます。インデックスプリ 
ントも取り消されます。 

フォルタ'内全コマ：フォルタ'内のすべての画像のプリント指定を取り消します。 

カード内全コマ： CF カード内のすべての画像のプリント指定を取り消します。 

※カードとフォルダの関係については 一 P .1 已4 

1- P .122 の要領で、再生モードメニ 
ュ-一 r 応用 2 J 一 r 取り消し J 
か6巧望の設定を選択し、実行ボ 
タンを巧します。 
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た直 SK が 

こ.若 


2.十字キーでプリント指定の取り消しを行ないまず。 


「はい」を選択 中央で決定 


At リント指定を职肖しますか？ 


感 



_取り消し完了 _ 

メニューボタンで元の画面へ 


のコピー 


ある CF カードに記録された画像を、別の CF カードにコピーすることがでさます。 

1コマコピー（このコマ）：再生中の画像を1コマだけコピーします。 

コマを指定： 指定した画像だけをコピーします。 

1 . コピーする画像が入った CF 力ードをカメラに入れます。 



; 2. P . 122の要領で、再生モードメニ 
ュ— r 応用 2 J 一 r 画像コピ ー J 
か6希望の設定を選択し、実行ボ 
タンを巧します。 


「このコマ」の 場合 
4の コピー実行へ 一 P .137 


囚再生 画 

基本応用1応用2 . 

フ。 リント指定 / \ 

L インテ''ッ獻°リント ’ 

■■取り消し I ‘ 

晒像北 。-I 則 
]7を指定 


r コマを指定」の場合 
3でコマを指定後、4のコピー実行へ 
一 P . 136〜137 



次ページへ続く 


画像の n ピ— 
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3 •ロマを指定 J の場合、十きキーでコピーずるコマを指定し、中巧の実行ボタンで実 
行しまず。 


參 


左ちで画像を選択 


感 


上側で画像を指定 


巧巧 


感 


中央で指定を完了 


コピーを指定したコマには 
命が表示されます。必要な 
だけこの操作を繰り返しま 
す。 

•十字キーの下側を押すと、 
画像の指定を取り消します。 


マ 



画 


十字キー中央の実行ボタンを押すと、4のコピー実行画面に進 
みます。 

十字キー中央の代わりにメニユーボタンを巧すと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面に戻ります。 
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4. 画面の指示に従ってコピーを続けまず。 

この状態でしばらく待ちます。 


感 



CF カードを交換した後 
( P .24)、 十字キー中央の 
実行ボタンを巧します。 

► CF 力ードを交換せずに同一7 
カード内でコピーすること^ 

ち可能です。 

►メニューボタンで元に戻ります。 


この状態でしば5 く待ちます。 


C 



中央を巧す 




•コピーするたびに新しいフ 
オルダが作成されます。 


メニューボタンで 
元の画面へ 


コピー中またはコピー後に、液晶モニターにのメッセージが現れた場をは 


画像が多すぎ 
ます。 

指定した画像全体のファイルサイズが大さくて、内蔵メモリにコピーでさません。画像 
の数を減らして指定し直してください。（内蔵メモリには約1已 M 巨コピーできます。） 

サイズが大さ 
すぎます。 

指定した画像全体のファイルサイズが大さくて、内蔵メモリーから CF カードにすべての 
画像をコピーすることはできませんでした。（一部コピーされた場合もあります。） 

画像がありま 
せん。 

コピーした画像は、 "101 MLTCP " 等" MLTCP " の付いたフォルダに入りますが、その 
フォルダが選択されていません。該当するフォルダを選択してください。 ^ P .156 


画像の n ピ— 
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動画の撮影と再を 



この章では、さまざまな動画撮影と再生に 
ついて説明しています。通常の動画は、メ 
インスイツチ/モード切り替えダイヤルを 
ス位置（動画撮影モード）にして撮影しま 
す。 

• ダイヤルを日 FF の位置から動かす場合は、 
□ック解除ボタンを公のち向に巧しなが 
らダイヤルを回します。 



ダイヤルをス位置（動画撮影モード）にし 
ていると、ファインダー/液晶モニター内 
の左上にづ R が現れます。 


動画握露•再を一覧 


このカメラではさまざまな動画撮影が可能です。 


機能名 

内容 

撮影•録音 

再生 

動画 

(通常） 

動 < 画像 

音声あり/なし切替可能 
連続最長60秒 

1秒間1已コマで再生 

麵撮影トドで撮影 

シャツターボタンで撮影開始 
シャツターボタンで撮影終了 
( P .140) 

L ± J 再生モードで再生 

動画を選んで 

十字キー中央実行ボタンで 
再生開始 

十字キー下側で再生終了 
( P .143) 

ナイト 
ム ービー 

動くモノク□画像 
音声あり/なし切替可能 
通常動画から自動的に切り替 
わる（マニュアル切替可能） 

連続最長60秒 

1秒間1已コマで再生 

インター 
バル動画 

インターノ f ル撮影した画像を 
動画にしたもの（静止画は残 
らない） 

音声なし 

1秒間4コマで再生 

D 撮影モードで撮影 

撮影メニューの応用1、インタ 
ーバル動画で設定 （ P . 14已） 
その後通常のインターノ（ル撮 
影を行なラ（撮影間隔と枚数 
設定、ドライブモードで, '1-1 と 
または驾3を設定、 P .6 日） 

L ± J 再生モードで再生 

インターバル動画を選んで 
十字キー中央実行ボタンで 
再生開始 

十字キー下側で再生終了 
( P .143) 

UHS 

連続撮影 
動画 

ウルトラ八イスピード （ UHS ) 
撮影した画像を動画にしたち 
の（動画と静止画の両方が残 
る） 

音声あり 

1秒間約7コマで再生 

〇撮影モードで撮影 

撮影メニューの応用1 、 UHS 
連続撮影で設定 （ P .146) 
その後通常の UHS 連続撮影を 
行なう（ドライブモードで 
•1 わ'5または唯®を設定、 

P . 已 8) 

再生モードで再生 

UHS 連続撮影動画を選んで 
十字キー中央実行ボタンで 
再生開始 

十字キー下側で再生終了 
( P .143) 
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動画握露 


連続最長60秒までの動画撮影を行なうことがでさます。音声（モノラル）も同時に記録されます。 
•音声の記録を止める（動画画像のみ記録する）こともできます。一 P .142 



1•メインスイツチ/モー 
ド切り替えダイヤル 
をスに合わせます。 

•ダイヤルを日 FF の位置から 
動かす場合は、□ツク解除 
ボタンを么のち向に押し 
ながらダイヤルを回します。 

•液晶モニター/ファインダ 
一と上面データノ（ネルち下に、撮影可能な残り秒数が表示 
されます。 

2.シャツターボタンを巧 
して撮影を開始しま 
ず。 

•撮影中は ORec が表示さ 
れ、ち下の残り秒数が減つ 
ていさます。 





3•撮影を止めるとまは、も5—度シャツターボタン 
を巧しまず。 

•残り秒数が日になつたとさは、シャツターボタンを再度押さ 
なくても自動的に撮影が終了します。 


•動画のファイルサイズは、1秒あたり約 297 K 巨です。1目 M 己の CF 力ードには、合計約已〇秒間記録す 
ることがでさます。 

•暗い場所で動画撮影を行なラと、撮像感度を上げるため自動的に画像がモノク□になります（ナイトム 
ービー)。この機能を変更するには 一 P . 144 
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※動画の再生は 一 P .143 


音口とオートフ ォー カスモード 

•動画の音声の有無を切り替えることがでさます。動画中のオートフォーカスモードがそれに連動して 
変わります。設定は^次ぺージ 

初期設定：動画中の音声あり、動画開始時にピント位置が固定される 
音声なし：動画中の音声なし、動画撮影中ち被写体にピントを合わせ続ける 

ズームについて 

•動画撮影中にズームを行なラと、レンズ鏡銅がこすれる音（ザーといラ音）が入ります。気になる場合 
は、動画中のズームを止めるか音声を消してください。 

ピントについて 

•フォーカスフレームは常に+となり、中央部分の被写体にピントが合います。 

•マク□撮影は可能です（撮影中の切り替えち可能)。 

•撮影中のオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えはでさません。 

その他 

•動画撮影時には、於下の機能は固定されます。変更はでをません。 

画像サイズ （ QVGA / 320 x 240)、ファイル形式 （Motion JPEG / MOV )、 露出モード （ P モード)、 
ホワイトバランス（オート)、撮像感度（オート)、測光モード（中央重点的平均測光） 

•デジタルエフェクト設定（露出補正、コントラスト、彩度、フィルター効果）は設定可能です。 

•政下の機能は、動画撮影時には使用でさません。 

デジタル撮影シーンセレクタ ー、 スポット AE □ック、デジタルズーム、マニュアルフォーカス時のピ 
ント確認、フラッシュ 


動画撮影 
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動画の音声 


動画の音声の有無を切り替えることがでをます。オートフォーカスモ ー ドと連動しています。 

音声あり：動画開始時にピント位置が固定されます。動画に音を付けたい場合におすすめします。 
音声なし：動画撮影中ちピント位置が動さ続けます。動いている被写体の撮影に適しています。 
•通常動画およびナイトムービー （ P .144) にのみ有効です。インターバル動画および UHS 連続撮影動画 
では、ここでの設定は反映されません。 

•静止画でのオートフオーカスモード ( P .86) とは連動していません。 



1. 動画撮影モード位置スで、メニュ 
ーボタンを巧しまず。 

•動画撮影メニューが現れます。操作ち法は 
撮影モードメニューと同じです。 

2. P .84 の2〜5の要領で、 r 昼本 J 

- r 音声 J か6巧望の設定を選択し、 


実行ボタンを巧して決定します。 



• メニューボタン巧しまたはシャッターボタ 


ンの半巧しで元の画面に戻ります。 


※音量を変えるには 一 P .1 已2 

(動画の音声!^^外の音量も同時に変わります。) 
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撮影した動画を再生します。 







•レ V 


I .再生モード位置で、十字 
キーのちちで再生したい 
動画を選びまず。 


2.十字キー中央の実行ボタ 
(<〇>)ンを巧して、動画再生を 
vvy 開始します。 

• ち上の数値は経過秒数です。 
•音声を付けた場合は、音声ち同 
時に再生されます。 


了^ 3.動画再生を途中で終えるとまは、十字 キーの 下側を 

〇)>)巧しまず。 

• 動画開始前の状態に戻ります。 

^ •最後まで再生すると、自動的に動画開始前の状態に戻ります。 

•十字キーの下側でなく中央を巧すと、一時停止•再スタートを 
繰り返します。 



• 動画再生中は、十字キーのちちでコマの切り替えを行なラことはでさません。 
•動画のヒストグラム表示や拡大再生はでさません。 


動画再生 
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ナイトムービー 

暗い場所で動画撮影を行なうと、通常のカラーモードだと被写体が見にくくなります。このような 
場合にモノク□の動画撮影（ナイトムービー）を行なうと、暗い場所でも比較的被写体が見えやすく 
なります。初期設定では通常動画とナイトムービーが明るさに応じて自動的に切り替わりますが、 
意図的に切り替えることもでをます。 

•静止画でのカラーモード （ P . 10己）とは連動していません。 

1. 動画撮影モード位置スで、メニュ 
ーボタンを巧しまず。 

•動画撮影メニューが現れます。操作ち法は 
撮影モードメニューと同じです。 

2. P .84 の2〜5の要領で、 r 昼本 J 
- r ナイトムービ ー J か6巧望の設 
定を選択し、実行ボタンを巧して決定しまず。 

•メニューボタン巧しまたはシャッターボタンの半押しで元の画面に戻りま 
す。 

通常動画/ナイトムービー自動切り替え 

明るい場所では通常の動画撮影ですが、暗い場所で撮影を開始すると自動的にナイトムービーとな 
り、被写体がモノク□で見えやすく記録されます。 

•ナイトムービーではカラー画像がモノク□画像に変わるだけで、それ於外の条件（撮影ち法、再生方法、 
ファイルサイズ等）は通常の動画と同じです。 

•インターバル動画およびウルトラ八イスピード連続撮影動画では、ナイトムービーにはなりません。 

ナイトムービ ー ON 

常にナイトムービーの状態になります。暗い場所での撮影が多い場合に便利です。 

•明るい場所では明るい部分が白く飛びます。自動切り替えまたは日 FF にすることをおすすめします。 

ナイトムービ ー OFF 

ナイトムービーにはなりません。常にカラーで撮影したい場合にお使いください。 
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インターバル撮影 （ P .60) する画像を動画にすることびできます。再生時には1秒間に4コマの速 
度で再生されます。巧の開花など、ゆっくり変化するものを時間を短縮して見るのに便利です。 
•インターバル動画を設定しておけば、動画のみが作成されます。静止画は残りません。 

S ~ •撮影モード位置〇で、メニユーボ|〇歡 * ^ 

タンを巧しまず。 r ス覇^ン 

蒙巧.撮影メこ。-が職す。 ；殺；:？ i 影 

がぶ;:，端黑 iulS 曲峰 


撮影方法 

通常のインターバル撮影と同様、撮影間隔と枚数を設定後、インタ 
ーバル撮影と攝を選んで撮影してください。 - P .60 
• 液晶モニター/ファインターの语のちの数字は、撮影枚数を表します。 
•音声は記録されません。 

•スーパーファイン ( TIFF ) 画像と RAW 画像では、インターバル動画撮 
影はできません（後からインターバル動画を選択すると、画質は自動的 
にファインになります）。 




再生方法 

通常の動画再生と同様、画像を選択後、十字キー中央の実行ボタン 
で再生を開始してください。一 P .143 
• 1秒間に4コマの速度で再生されます。 

•再生を途中で終了するとさは、十字キーの下側を巧してください。 
•画像サイズが2已60 X 192日または1目00 X 12日0の動画をパソコン 
で再生した場合、パソコンの処理能力によっては、すべての画面が再生 
されないことがあります。 


インター八 


インタ—パル動画 
ナ V トム—ビ— 


14己 










ウルトラ八イスピード （ UHS ) 運編握露動画 M 

ウルトラ八イスピード （ UHS ) 連続撮影 （ P . 已 8) された画像は静止画で記録されますが、静止画と 
同時に動画を作成することもでさます。動画再生時には1秒間に7コマの速度で再生されるので、 
被写体の動さと同じ速度で再生することができます。 

1•撮影モード位置〇で、メニューボ 
タンを巧します。 

•撮影メニューが現れます。 

2.P.84 の2〜7の要領で、 r 応用り 
一 ruHs 連続撮影 J 一 r 動画あり J 
を選択し、実行ボタンを巧しまず。 


撮影方法 

通常の UHS 連続撮影と同様、 ill - 15 または嗎品を選んで撮影してく 
ださい。一 P . 已8 

•画像サイズは、静止画は 1280 X 960 画素、動画は 640 X 480 画素に 
固定されます。変更はでさません。 

• 音声も同時に記録されます。消すことはできません。 

• シャッター音は鳴りません。 

•スーパーファイン ( TIFF ) 画像と RAW 画像では、 UHS 連続撮影動画は 
でさません（後から UHS 連続撮影動画を選択すると、画質は自動的に 
ファインになります）。 

•電池の容量が少ないとさ■が点灯している場合）は、 UHS 連続撮 
影はでさません（シャッターは切れません)。 




〇撮影 

fMENUltD 

基本応用1 

応用2 

スホ。ツト AE □ツク'ドタン 


拡大 r タン 


' インタ-0撮影 

< * — - i' 

し枚数 - 


L インタ- A'' ル動画 

►動画なし 

UHS 連続撮影 

動画あり 
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再生方法 


一連の静止画の後に動画が保存されます。ファイル番号ち別に作成されます。 
静止画の再生は通常の再生と同様です。 


動画は通常の動画再生と同様、画像を選択後、十字キー中央の実行 
ボタンで再生を開始してください。一 P .143 
* 1秒間に7コマの速度で再生されます。 

* 再生を途中で終了するとさは、十字キーの下側を巧してください。 



CHS 連続 
撮影動画 
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セットアップモード 


この章では、メインスイッチ/モード切り 



替えダイヤルが SET UP 位置（セツトアツ 
プモード）にあるとさの各種設定について 
説明しています。カメラの細かな設定を変 
要することがでさます。 

• ダイヤルを日 FF の位置から動かす場合は、 
□ック解除ボタンを么のち向に巧しなが 
らダイヤルを回します。 


ダイヤルを SET UP 位置（セットアップモ 
ード）にしていると、ファインダー/液晶 
モニター内の左上に SET UP が現れます。 


上面データパネルには、 SEtUP の夕字が 
現れます。 


メインスイッチ/モード切り替えタイヤルびセットアップモード位置 ( SETUP ) にあるとさにメニ 
ューボタンを巧すと、じ(下の設定が可能です。メニューボタンと十字キーを使って設定します。 

ぶ％ 1•セットアップモード位置 ISETI ^ ^ 

( pf^Qy ( SETUP ) にします。 

tt ■し •メニュー画面が現れます。 EVF 明るさ 3 













SETUP 

基未/応用1\/庶用2\/カスタム\ 

に夕-明るさ 

吕 

EVF 明るさ 

3 

操作音 

音1 

外ッタ-音 

音1 


2. 十字キーのちちで、 r 昼本 J 
I ■応用 1 JI ■応用 2 J r カスタ 
ム J のいずれかを選びまず。 

3. 十字キーの上下で、巧望の 
頃目を選びます。 


4. 十字キーのち側で、設定巧 
容を表示させまず。 

5. 十字キーの上下で、巧望の 
設定を選びます。 

目.十字キー中巧の実行ボタン 
を巧して決定します。 


SETUP 

/言本 \ 咖 
ファイル No . メモリ しない 

フオルタ''形式 標準形式 

フオルタ''還択 100 MLT 10 

/基本\応用1/応用 2\/カスタム\ 
ファイル No . メモリ しない 


フオルタ''還択 
L 新規作成 


100 MLT 10 


老を\応用1愿贾 gV/MD 
ファイル No . メモリ 


フオルタ''還択 


曰付形式 


/基本 V 応用 1 
ファイル No . メモリ 

フォルグお式 ►標準形式 

フォルタ''還択 日付形式 

/WA 応用 1 店^をカスタム\ 
ファイル No . メモリ しない 


[]_フオルタ''還択 100 MLT 10 

>通信モード位置へ^でのメニュー設定操作ち法ち同じです。 


プモードメニ 
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基本 1 


已（明るい） 


4 

モ—夕一明るさ 
(P 1已1 ) 

03 


2 


1(暗い） 


已（明るい） 


4 

EVF 明るさ （ P .1 已 1) 

03 


2 


1(暗い） 


なし 

操作音 （ P .1 已 2) 

〇音1 


音2 


なし 

シャッター音 （ P 1 已 2) 

〇音1 


音2 


3 (大さい） 

音量 （ P .1 已 2) 

02 


1(ルさい） 

言語/ Lan 邑 .（ P . 1已 3) 

〇曰本語 

English 


応用 1 


ファイル No . メモリ 

〇しない 

( P .1 已 9) 

する 

フォルダ形式 （ P .1 已 6) 

〇標準形式 

曰付形式 

フォルダ選択 （ P .1 已 6) 

0100 MLT 10 

フォルダ選択 
新規作成 （ P 1 已 8) 

実行する 


〇撮影データあり 
〇フオーカスフレームのみ 

表示モード選択 

〇ヒストグラム 

( P .160) 

ち眼 


目盛り線 


〇表示なし 

DMF ( P .162) 

あ0 

〇なし 


応用 2 1 

設定値リセット 
( P .163) 

実行する 

EVF オート設定 

〇自動切り替え 

( P .166) 

自動日 N 

日時設定 （ P .1 目 7) 

実行する 


〇年/月/日 

日付並び （ P .1 目 8) 

月/日/年 


日/月/年 

ビデオ出力 ( P .121) 

ONTSC 

PAL 


1日分 

パワーセーブ （ P .1 目 8) 

已分 

3分 


〇1分 
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モニタ —/ mvF 
明るさ調整 

■ 
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カメラを操作すると操作音が出ます。その音や音量を変えることがでさます。 

P . 149の要領で、セットアップモー 
ドメニューー r 昼本 J か6 r 操作音 J 
r シャッター音 J r 音量 J のいずれかの 
頃目と設定を選択し、実行ボタンを巧 
します。 


操作音とシャッター音は音1、音2、なしの3つか5、音量は3段階か5選ぶことがでさます。音量 
は、操作音、シャッター音、ボイスメモ、動画の音声のすべてに反映されます。 



なし（音は出ません) 


音1(ミノルタび -7 のピント確認音とミノルタび -9 の 
シャッター音） 

音2 (オリジナルピント確認音とミノルタ CLE のシャツ 
ター音） 



3 (大きい） 

音量 

2仲） 


1(ルさい） 


ピントが合った時に出るピ 
シャッター音ント確認音と、シャッター 
を切った時に出る音 
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液晶モニターやファインターに表て、される言語を、日本語または英語のどち！5かに設定することび 
でさます。初期設定は日本語です。 



, P . l 49の要領で、セットアップモー 
ドメニユ— r 昼本 J 一「言語 
/ Lang 」 か6巧望の設定を選択し、 
実行ボタンを巧します。 


SETUP 

カスタム 

に夕-明るさ 
EVF 明るさ 
操作音 
シが/夕-音 

音量 ► 日本語 

言語/ Lang . English 
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フオルタ'構成 

ある画像を撮影すると、画像1つにつさ1つまたは2つのファイルが作成され、 CF カード内のフオ 
ルタ'に入れ5れます。カード内のをなファイルとフオルダの構成は m 下の通りです。 


DCIM 100MLT10 


撮影した画像の入る 
フォルダ 


PICT0001.JPG スタンダード•ファイン•エクストラファイン 
の場合、 JPEG ファイルが1つ作成されます。 

PICT0002.TIF スーパーファインの場合、 TIFF ファイルとヴ 

円 CT0002.THM ムネールファイルが作成されます。 

PICTO 003.1 VIRW RAW の場合、 RAW ファイルとヴムネールフ 
円 CTOOOS.THM アイルが作成されます。 


—円 CT0004.M 日V動画の場合、 MOV (動画）ファイルと開始時 
円 CT0004.THM のサムネールファイルが作成されます。 

—円 CT000 已 JPG ボイスメモ付き画像の場合、画像と同時に 
PICT0005.WAV WAVE (音声）ファイルが作成されます。 

^円 CT000 目. JPE カラープ□ファイルを埋め込んだ JPEG ファイ 
PICT0006.THM ルの場合、拡張子は. JPE になり、サムネール 
ファイルも作成されます。 

J コピーされた画像は" MLTCP" というフオルダに入ります。一 P.13 已 


101MLTCP 


日付別にフォルダを作成することもでさます。一 P.1 已目 


10220924 


脯規フォルダ) 
1 03XXXXX 


新規フォルダを作成して任意の名前を付け、撮影した画像をその中に 

記録していくことも可能です。一 P.1 已8 

•コピーした画像を新規フォルダに入れることはでさません。 
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IVHSC 


プリント指定を行なうと作成されます。 -P.131 
•削除すると設定したプリント指定が取り消されます。 


フオルタ'名とファイル名 


フォルダ名にごいて 

例：100 MLT10. 

~1 V 

フォルダ番号 識別文字 

(100〜） 

フォルタ'名は、フォルタ'番号3お+識別夕字已夕字、か5成り立っています。 

フォルタ'番号（フォルダの通し番号）は10日か5始まり、フォルタ'が作成されるたびに1つずつ増 
えて行さます。 

識別夕字の" MLT" はミノルタを、 "1 日"はこのカメラ （DiMAGE7Hi) を意味します。画像をコピ 
一すると "MLTCP" といラフォルタ'が作成されます。曰付別にフォルダを自動的に作成したり 
(P.1 已6)、新規フォルダを作成して任意の識別夕字を付けたり （P.1 已 8) することもでさます。 

* フォルダの削除は、カメラをパソコンに接続してパソコン側で行なうか （P.1 7目〜)、カメラ側でカー 
ドをフオーマツトしてください （P.1 26)。 


ファイル名について 

例：円 CT 日日日1 JPG 


ファイル番号 
(0001〜） 


拡張子（ファイルの種類を識別する部分） 


円 CT の後の4おのファイル番号（ファイルの通し番号）は、撮影するたびに1つずつ増えて行きます。 
* カメラ側で消去された画像のファイル番号は欠番となります。フォルダ内の画像をすべて消去すると、 
ファイル番号は再び0日01から始まります（ファイル No. メモリなしの場合、 P. 1已9)。 

*"P に T9999" まで進むと新たなフォルタ’が自動的に作成され（前ぺージの場合だと "104MLT 10" )、 
その中で再び" P に T0001" から画像の記録が開始されます。 

*フォルダを変更すると、初期設定では常にファイル名は" P に TOOOr から始まります（ファイル No. メ 
モリなしの場合、 P.1 已9)。 

• お使いのパソコンの設定によっては、拡張子が表示されない場合があります。 


ファイルとフオルダ 
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フォルタ’選択 

フォルタ'が2つ J；Lb 存在する場合、撮影した画像が記録されるフォルダを選ぶことがでをます。画 
像の再生やスライドショー、全コマ消去や全コマプ□テクト等ち、カード単位でなくフォルダ単位 
で行われます（プリント指定取り消しのカード内全コマを除く）。 

また曰付形式フォルダを選択している場合、撮影した画像は必ずその曰の曰付のフォルダに入るの 
で、再生等には該当する曰のフォルダを選択する必要があります。 
m 下の方法で撮影 • 再生等行なラフォルダを選択してください。 

P . 149の要領で、セットアップで一 
ドメニューー r 応用リー r フォル 
ダ選択 J か6巧望のフォルダを選択し、 

実行ポタンを巧します。 




フオルダを日付別に分ける（日付お式フオルタ’） 

初期設定の標準形式フォルダ （1 日日 MLT1 日 等） を 曰付形式フォルダに変更し、曰付別のフォルダ 
に分けて保存や再生を行なうことがでさます。 


力ード 



円 CT0001.JPG 
PICT0002.TIF 等 


標準形式フォルダで保存されたフォルダと画像は 
そのまま残ります。 


日付形式フォルダに変更すると、一日の撮影ごとに 
自動的にフオルタ’が1つ作成されます。 
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/ P . 149 の要領で、セットアップモー SETUP 
ドメニューー r 応用リー I ■フォル 諭。 J 親1/區罷^™^ 

ダお式 J 一 旧付お式 J を選択し、実 

行ボタンを巧しまず。 遭這|巧 曰付お式 

L 新規作成 

表示トト、、還択 


フオルダを曰付形式に変更すると、フオルタ'名はじ(下の通りに表されます。 



西暦（下1巧）月 


例：1日1ミ日9 24一 


フォルダ番号 一 P.1 已已 

•初期設定では、フォルタ’が変わるたびに中のファイル番号は円 CT0001 に戻ります。※通し番号にす 
るにはーファイル No. メモリ、 P.1 已9 


-日付お式フオルダにした場合の再生について- 

再生はフオルタ'単位で行われます。すなわち、今日1枚でも撮影して今日の日付のフオルタ'が 
作成されていれば、そのままだと再生も今日撮影した分しか再生でさません。昨日までに撮影 
した画像を見る場合は、フォルダ選択で見たい曰のフォルダを選択してか5再生してくださし、。 
一 P.1 已6 
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新規フオルダの作成 


ご自分で新規にフォルダを作成して任意の名前を付けることができます。場面別にファイルを管理 
するとさに便利です。 

•日付形式フォルダ （P.1 日 6) と併用することはできません。日付形式フォルダにしていると、撮影した 
画像は新規フォルダでなく常に日付形式フォルダに保存されます。 

1. P .149 の要領で、セットアップモ 
—ドメニューー r 庶用 1 J 一 r 新 
規作ぶ J 一 r 実行ずる J を選択し、 

実行ボタンを巧します。 


2.フォルダ名を入力しまず。十きキーの上下ちちで义きを選択し、中 
巧の実行ボタンで文字を1つずつ確定して巧をまず。 

•最初のフォルダ番号3おはすでに入力されており（変更不可)、続く已文字を入力 
することがでさます。 





SETUP 新規作成 嘘面):こ 

103PARI^^^H Del \ 
ABCDEFGH I 7 8^^ 

JKLMNOPQR 4 5 6 

STUVWXYZ 123 

0 


^ ►選択 •房行 


十字キー上下左ち十字キー中央 


MENU : メニューボタンを巧すとキャンセルされます。 
Del :黒く反転されている文字を削除します。一次ページ 

Enter :文字を入れた後、最後に巧すと確定されます。 


• 入力文字は必ず已文字にしてください。それ於外の文字数は設定でさません。 
• (アンダーバー）於外の記号およびカタカナやル文字は使用でさません。 
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入力した文をの削除 

1. カーソルを入力済み部分（上記の場合は 「PAR に」）に移動させます。 

2. 十字キーの左ちで、削除したい文字を黒く反転させます。 

3. 十字キーの下側を巧して 「Del」 を反転させ、十字キーの中央を巧して削除を実行します。 

文宇の上書を 

1. カーソルを入力済み部分（上記の場合は 「PARIS」） に移動させます。 

2. 十字キーの左ちで、上書さしたい部分を黒く反転させます。 

3. 十字キーの下側を2回巧して、数字またはアルファベットのところまでカーソルを移動させます。 

4. 上書さする文字を選び、十字キーの中央を巧して上書さ文字をミ夫定します。 

3.文字を入れ終わると FEnterJ を選び、十字キー中巧の実行ボタンで確定させまず。 


ファイル No . メモリ 

標準形式フォルダでフォルダを変更したり （P.1 已6)、日付形式フォルタ' (P.1 已 6) で日付が変わつ 
たりすると、初期設定ではファイル名は再び" P に TOO 日 1" から始まります。これを続を番号にす 
ることがでをます。 

しない：ファイル No. メモリはされず、フォルタ'が変わるとファイル番号は日001か5始まります。 
する：ファイル No. メモリが機能し、フオルタ'が変わってもファイル番号はそのまま続さます。 



, P . l 49の要領で、セットアップモー 
ドメニユ— r 応用リー r ファイ 
ル No •メモリ J か6希望の設定を選択 
し、実行ボタンを巧しまず。 


SETUP 

願応用1 

の用^ ，タム\ 

メモリ 

► 抓い 

フオルタ''形式 

ずる 

フオルタ''還択 
■■新規作成 
表示トト、、還択 
DMF 



ファイルとフオルダ 
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画面表巧モードの選巧 




撮影モード時〇に表示切り替えボタンによって切り替え 
5れる画面 （P.37) を変更することがでさます。6種類の 
画面表示の中から！〜6個自由に指定でをます。撮影モー 
ド時〇には、表示切り替えボタンを押すたびにがの付い 
た表示が順に切り替わります。 



1. P.149 の要領で、セットアップモ 
—ドメニューー r 応用 1J 一 r 表 
巧モード選択 J か6、表示モードの 
—覽を出します。 

•表示切り替えボタンを押すたびに現れる画 
面にはがが付いています。 

2. 十字キー上下で、切り替えたい表 
巧を選択しまず。 



3.十字キーのち側で、がのち無を切 
り替えます。 

•必要なだけ2と3の操作を繰り返してくだ 
さい。 


4.十字キー中央の実行ボタンを巧し 

嫁まず。 


SETUP 

ファイル No . メモリが撮影 f ' イあり 
フォルグ形式 が方-カスフレ-ムのみ 

フォルタ''還択 がヒストク''ラム 

L 新規作成 □方眼 

表示トト'、選択の目盛線 
DMF が表示なし 


/畐本\馬111\/応用2\/カスタ M 

ファイル No . メモリ 

が撮影 f - 夕ぁ〇 

フォルグ形式 

が刃-カスフレ-ムのみ 

フォルタ''還択 

がヒストグラム 

L 新規作成 

己方眼一 

表示モ-ド選択の目盛線 

DMF 

お表示なし 


/ 基本 \ y « ll \ 

/応用2\/カスタム\ 

ファイル No . メモリ 

が撮 f ダ-夕ぁ〇 

フォルグ形式 

が方-カスフ b ■■ムのみ 

フオルタ、、選択 

がヒストク''ラム 

■■新規作成 

が方眼^ 

表示トト、、選択。目盛線 

DMF 

が表示なし 


160 


撮影 デー タあり フオー カ スフレー ムのみ ヒストグラム 



撮影データとフオーカスフレ 
ームび表示されます。 


フ オーカ スフ レーム だけが表 
示されます。 


撮影データと同時に現在のヒ 
ストグラムも表示されます。 


ち眼 



構図を決める際の水平線や垂 
直線を知ることがでさます。 


目盛り線 



七た っ 

1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 

11 11 1 11 11 1 1 11 

■ • 1 - 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ■ 


構図を決める際に大ささのバ 
ランスを取ることがでさます。 


表示なし 


撮影画像のみが表示されます。 


•警告表示（赤色の表示）は、「表示なし」政外のすべての画面で現れます。 

•撮影前のヒストグラム表示は、フラッシュが発光しない場合にのみ有効です。フラッシュを発光させる 
場合は、撮影後、再生モードのヒストグラムで確認してください。一 P .117 

※ヒストグラムの詳細について 一 P.3 吕 







































































ダイレクトマニュアルフォーカス CDMF ) 


オートフォーカスでピントををわせた後、手動でピントの微調整がでさます。マク□撮影時などで 
意図したものとは違う被写体にピントが合った場ちなど、オートフォーカスのままでピント位置の 
変更を行なうことがでさます。 

DMF 二 Direct Manual Focus (ダイレクトマニュアルフオーカス）の略 



撮影方法 


P . 149の要領で、セットアップモー 
ドメニユーー r 応用 1 J 一 fdmfj 
- r あ DJ を選択し、実行ボタンを巧 
しまず。 


SETUP 

ファイル No . メモリ 
フォルグ形式 
フオルタ、、還択 
L 新規作成 

表示トト''還択あり 

DMF ►なし 



1.撮影モード位置〇に合わ 
せ、 シャツ ターボタンを 
半巧ししてピントを合わ 
せます。 

• 液晶モニター/フアインダー内 
に DMF が点灯します。 

2 •シャツ ターボタンを半巧 
ししたまま、フォーカス 
■ J ングを回しまず。 

•現在のピント位置までの距離が 
目安として表示されます。〇〇は 
無限遠を表します。 



3.そのままシャツターボタンを巧し込んで撮影し 
まず。 
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•シャッターボタンから指を離すと、次にシャッターボタンを半押しした時に再度ピント合わせが行われ 
ます。 

•シャッターボタンを巧さなくても、スポット AE □ックボタンの機能を「巧す間 AF/AEU または「再押 
し AF/AEL」 にして機能させている間 （P.100) も DMF を行なうことができます。「再巧し AF/AEL」 だ 
とリングを回すとさにボタンを押し続ける必要がないので便利です。 

•マニュアルフォーカス用のピント確認（画面を4倍に拡大、 P.102) ち行なうことがでさます。また、 
DMF 時には表示切り替えボタンり+)または フオー カ スモー ドボタン (AF/MF) でも、同様のピント確 
認を行なうことがでさます。 


設風直リセット 


カメラのほとんどの設定を、お買い上げ時の初期設定に戻すことがでさます。 


• P . 149の要領で、セットアップモ 
—ドメニユーー r 応用 2 J 一 r 設 
定値リセット J 一 r 実行する J を選 
択し、実行ボタンを巧しまず。 


2•十字キーで設定値のリセットを行ないます。 

「はい」を選択 中央で実行 





SETUP 



設定値リセット1 

►実行ずる 

EVF トト設定 


曰時設定 


曰付並び 


ヒ''テ''才出力 


A 。 ヮ-セ -r 



次ページへ続く 


設定値リセット 

iF 
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リセットされる内容は！; TF の通りです。 


ダイヤル等で設定するちの 


項目 

5 凡ウ 

な疋 

K ザ' 

露出モード 

巧ード 

48 

ドライブモード 

1コマ撮影 

已已 

ホワイトバランス 

オート（自動設定） 

63 

カスタムホワイトバランス 

昼光 

64 

撮像感度 

オート（自動設定） 

6已 

測光モード 

多分割測光 

67 

登録 

フルオート 

70 

露出補正 

±0 

74 

調光補正 

±0 

7已 

コントラスト 

±0 

76 

彩度 

±0 

76 

フィルター効果 

0 

77 

デジタル ズーム 

解除 

78 

フオーカスエリア 

ワイド 

79 

フオーカスモード 

才ートフォーカス 

80 

撮影モードメニュー 

項目 

ミ 凡ウ 

巧疋 

へ。-; r 、 

オー トフ オー カスモード 

ワンシヨット AF 

86 

画像サイズ 

2已 60X1 920 

87 

画質 

フアイン 

88 

フラッシュモード 

通常発光 

92 

ワイヤレスチャンネル 

CH1 

97 

調光モード 

ADI 調光 

98 

内蔵マニュアル発光 

1/4 

99 

スポット AE □ックボタン 

巧す間 AE □ック 

100 

拡大ボタン 

デジタル ズーム 

101 


撮影モードメニュー（続さ) 


項目 

な疋 

\。う、、 

インターバル撮影 

1分 

60 

インターバル撮影枚数 

2枚 

60 

インターバル動画 

静止画 

14已 

UHS 連続撮影 

動画なし 
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写し込み 

なし 

102 

カラーモード 

標準 （sRG 己） 

10已 

シャープネス 

標準 

109 

ブラケット段数 

0.3 段 

110 

アフタービュー 

なし 

110 

ボイスメモ 

なし 

112 


再生モードメニュー 


項目 

5凡ウ 

巧疋 

K う、、 

インデックス画面 

9コ7 

128 

スラ仆''シヨ-再生画像 

全コマ 

130 

スラ仆''シヨ-間隔 

已秒 

130 

スラ仆''シヨ-繰り返し 

しない 

130 


動画モードメニュー 


項目 

=/〇| 1=1=1 
な疋 

v-'r 

音声 

あ 0 

142 

ナイト ムービー 

自動切り替え 

144 
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セツトアップモードメニュー 


項目 

ミ凡ウ 

巧疋 

へ。う、、 

モニター明るさ 

3 

1已1 

EVF 明るさ 

3 

1已1 

操作音 

音1 

1已2 

シャツター音 

音1 

1已2 

な 

曰里 

2 

1已2 

ファイル No. メモリ 

しない 

1已9 

フォルダ形式 

標準形式 

1已6 

表示モード選択 

撮影データあり 
フオーカスフレームのみ 
ヒストグラム 
表示なし 

160 

ダイレクト7こ1アルフォ-カス 

なし 

162 

EVF オート設定 

自動切り替え 

166 

パワーセーブ 

1分 

168 

登録呼び出しち法 

フアンクシヨン+ダイヤル 

169 

M モード時のダイヤル 

シャッター速度 

170 

M シフト 

なし 

170 

ブラケツト設定 

エフェクトレパーに従ラ 

171 

カラープ□ファイル 

埋め込まない 

172 

消去確認画面 

「いいえ」が先 

172 


通信モードメニュー 


項目 

の izjzi 

なた 

v -シ、、 

通信情報 


198 

(メールアドレス、 

削除 

1 

ユーザー 名等） 


201 


16己 











撮影モードまたは動画撮影モードでは、画像はカメラ背 
面の液晶モニターまたはファインダー （EVF) に表示され 
ふ9 〇 


ディスプレイ切り替えレバーには、画像の表示場所が自 
動的に切り替わる凸 （AUTO) があります。その機能を 
変更し、液晶モニターを OFF にして、電池の消耗を最小 
限に抑えることがでさます。 


EVF トト 
レ M 。- の設定 
位置 

自動切り替え 
(初期設定） 

自動日 N 

EVF 

ファインダーにのみ常時表示 

ファインダーにのみ常時表示 

因 

ファインダーをのぞいているとさには 
ファインダーに表示、 

のぞいていないとさは液晶モニターに表示 

ファインダーをのぞいているとさには 
ファインダーに表示、 

のぞいていないとさはファインダー¬ 
浪晶モニターともに画像表示な し 

101 

液晶モニターにのみ常時表示 

液晶モニターにのみ常時表示 


•上の表の□部分 （EVF オート設定が「自動日 N」、 ディスプレイ切り替えレバーが凸位置）のときが、 
電池の消耗が最小になります。 

•上の表のち側の「自動日 N」 が機能するのは、撮影モード〇および動画撮影モードスのみです。その 
他の再生モード囚等では「自動切り替え」と同様、凸位置でファインダーをのぞいていなければ液晶 
モニターに 画像が表示されます。 
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, P . l 49の要領で、セットアップモー 
ドメニユーー r 応用 2 J 一 rEVF 才 
—卜設定 J か6希望の設定を選択し、 
実行ボタンを巧しまず。 


SETUP 


基本' 応用 1 

応用 2 カスタム 

設定値リセット 
EVF トト設定 

►自動切り替え 

日時設定 

自動 ON 

曰付並び 
ヒ''テ''才出力 

A 。 ワ-セ -r 



曰時の修正が必要な場合は、 m 下の手順で行なって<ださい。 

• 2 日99年までの日付が記憶されており、撮影のたびに数値を設定する必要はありません。 



1 . P .1 49の要領で、セツトアツプモ I SETUP 
—ドメニュー r 応用 2 J — 旧屬 
時設定 J 一 r 実行する J を選択し 、I 
実行ポタンを巧します。 目管 


2.十きキーで日時と時刻を設定しまず。 




左ちで項目を選択 


渗 


上下で数値を選択 


2002. 9. 29 16 : 40 


2002. 9 . 30 16 : 40 



3. 十字キー中巧の実行ボタンを巧すと、 
時計がスタートしまず。 


^\/原用 l x 応用2パ]スタい 
設定値リセット 
EVF トト設定 

日時設定^ ►実行ずる 
曰付並び 


ヒ''テ''才出力 

A 。 ワ-セ -r 


必要なだけこの操作を繰り返し 
ます。 

>•十字キーを巧し続けると、数値 
が早送りされます。 

• メニューボタンを巧すと、設定 
した数値はキャンセルされ元の 
画面に戻ります。 


※メインスイッチを入れると時計が 
リセットされる場合は -P .214 167 


日時設定 
EVF 才—卜設定 









「年月日」の並び順を、「月日年」または「日月年」に変えることができます。 



P. 149の要領で、セットアップモー 
ドメニユーー r 応用 2J 一 r 日付並 
び J か6希望の設定を選択し、実行ボ 
タンを巧します。 


SETUP 


'基本\/応用 T\ 応用2 - ja/U 
設定値リセット 

EV 阿-卜設定 

日時設定 

►年/月/日 

曰付並び 

月/日/年 

ヒ''テ''才出力 

M 。 ワ-セ -r 

日/月/年 



このカメラは、初期設定では約1分 m 上何も操作をしないでいると、自動的に省電力設定になり、 
上面データパネルとファインダーが消なします（パワーセーブ -P.23)o このパワーセーブまでの 
時間を、1分、3分、已分、1日分のいずれかに変更することがでさます。 

•液晶モニターは約30秒間何も操作をしなければ消なします。この時間の変更はできません。 



P. 149の要領で、セットアップモー 
ドメニユーー r 応用 2J 一 r パワー 
セーブ J か6希望の設定を選択し、実 
行ボタンを巧しまず。 


SETUP 

! 基本\/応用 1\応用2 /力がム 
設定値リセット 
EV 阿-卜設定 
曰時設定 10分 

曰付並び 己分 

ヒ''テ''才出力 3分 
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初期設定では、登録の呼び出しはフアンクシヨンボタンとダイヤルで行ないます （P.72)。 登録の 
呼び出しを頻繁に行なラ場合は、撮影シーン選択ボタンにより！〜己の番号を呼び出せるよラにす 
ると便利です。 

•登録呼び出しを撮影シーン選択ボタンに設定している場合、デジタル撮影シーンセレクター （P.41) は 
使えません。 



,P.l 49の要領で、セットアップモー 
ドメニユーー r カスタム J 一 [■登録 
呼び出し方巧_1^ r シーン選択ボタン J 
を選択し、実行ボタンを巧しまず。 


SETUP 

卷本屋用、用を\カスタム 

登録呼び出し方法►フアンクシヨン+グイサル 
M モ-ド時のグイがレシ-ン還択ホ'' タン 
M シフト 

フ''ラケット設定 
カラ-： r のアイル 
消去確認画面 


D 乎び出し方法 


國 


醒 


撮影モード位置〇で、撮影シーン選択ボタンを巧し 
て呼び出したい番号 （ 1〜 5) を選びまず。 


登録1 
/登録2 
/ .登録3 


k . へ.へ.パ、.へ/1 


QUALE：：! < つ 

□ SIZElllI iC 


•登録1〜己は、上面データパネル内で 
左図のように表されます。 


•新規登録操作は、ファンクシヨ 
ンボタンとダイヤルで行なって 
ください。一 P.71 
• 「シーン選択ボタン」を選んで 
いてち、フアンクシヨンボタン 
とダイヤルで登録を呼び出すこ 
とちでさます。 
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M モードの初期設定では、ダイヤルのみでシャッター速度を、レバーを因 AV に合わせてデジタルエ 
フエクトボタンを巧しなが 5 ダイヤルを回して絞り値を設定します （P. 已 2)。 このシャッター速度 
と絞り値の設定を逆にする（ダイヤルのみで絞り値、デジタルエフエクトボタンを巧しながらシャ 
ッター速度を設定する）ことがでさます。 



P . 149の要領で、セットアップモー 
ドメニユーー r カスタム J 一 TM モ 
—ド時のダイヤル J か6、ダイヤルの 
みで設定ずる頃目（シャッター速度ま 
たは絞り）を選択し、実行ボタンを巧 
します。 


SETUP 

カスタム 

登録呼び出し方法 

M トト''時のグイ村レ►外ッタ-速度 

M シフト 絞り 

フ''ラケット設定 

カラ -： r □ファイル 

消去確認画面 



M モードに設定後、露出はそのままでシャッター速度と絞り値の組み合わせを変えることがでさま 
す。 



P . 149の要領で、セットアップモー 
ドメニユーー r カスタム J 一 TM シ 
フト J 一 r あり J を選択し、実行ボタ 
ンを巧しまず。 


SETUP 

応用 2 v カスタム 

登録呼び出しち法 
M モ-ド時のグイ巾ル 

‘ WW ぁり_ 

フ''ラケット設定 
I カラ -T □ファイル 
' 消去確認画面 
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撮影方法 





1•撮影モード位置〇で M モードにして、シャツ 
夕一速度と絞り値を選びまず。一 P .52 

2.スポツト AE □ツクボタンを巧しなび6ダイ 
ヤルを回し、巧望のシャツター速度と絞り値 
の組み合わせを選びまず。 


• P.100 の「再}甲し」は機旨含しません。 


ブラケツ_卜巧容のミ 


初期設定では、デジタルエフェクトレバーの位置により、ブラケット（ず5し）撮影する内容が決ま 
ります（露出、コントラスト等、 P. 已6)。これをレバーの位置にかかわ5ず、常に露出ブラケット 
が行われるようにすることがでさます。 

エフェクトレバーに従う：ブラケット撮影を選択すると、デジタルエフェクトレバーの位置にある 
項目（露出、コントラスト、彩度、フィルター効果）のブラケットが行 
われます。 

露出に固定： ブラケット撮影を選択すると、デジタルエフェクトレバーの位置にかか 

わ5ず、常に露出ブラケットが行われます。デジタルエフェクトの設定 
を変えなが5露出ブラケット撮影を行なラ場合に便利です。 



, P . l 49の要領で、セットアップモー 
ドメニユーー r カスタム J 一 r ブラ 
ケット設定 J か6巧望の頂目を選択し、 
実行ボタンを巧しまず。 


SETUP 一 

応脯 ~Wh 

登録呼び出し方法 
M トト''時のグイ村レ 
M シフト 

フ''ラケット設定 バフがトレ/户に従う 

カラ -： r □ファイル 露出に固定 

消去確認画面 


ブラケット設定 
M ダイヤル . M シフト 
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カラーモードで Adobe RG 目を設定する （ P .1 日 6) 場合、画像にカラープ□ファイルを埋め込むこ 
とをおすすめします。 



P . 149の要領で、セットアップモー 
ドメニユーー r カスタム J 一 r カラ 
—プ□ファイル J か6巧望の頃目を選 
択し、実行ボタンを巧します。 


SETUP 

登録呼び出しちま 
M モ-ド時のグイ巾ル 
M シフト 

7、ラケット設定 


消去確認画面 



画像消去の際に、「このコマを消去しますか？」等の確認画面が現れま r 

す。通常はあ5かじめ「いいえ」が選択された状態になっていますが、 

これを「はい」を先に選択した状態にすることができます。 はい 



P . 149の要領で、セットアップで一 
ドメニユーー r カスタム J 一 r 消去 
画面確認 J か6巧望の頂目を選択し、 
実行ボタンを巧しまず。 


SETUP 

im 

登録呼び出し方法 


M トト''時のグイがレ 


M シフト 


7、ラケット設定 


カラ-： r 日ファイル 

"はい"が巧 

消去確認画面 

►"いいえ"び先 
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通信モ-ド 



この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルがへ^位置（通信モード）にあ 
るとさの各種設定について説明していま 
す。画像をパソコンに取り込んだり、市販 
の CF カード型 PHS 等を用いて画像を送信 
したりすることがでさます。 

• ダイヤルを日 FF の位置から動かす場合は、 

□ ック解除ボタンを公のち向に巧しなが 
らダイヤルを回します。 

ダイヤルをへ M な置（通信モード）にしてい 
ると、ファインダー/液晶モニター内の左 
上に「へ^通信」が現れます。 


trnS 


上面データパネルには 、 trnS ( transfer の 
略）の夕字が現れます。 










US B 接続の動化廣憤 


次のパーソナルコンピュータ下パソコン）をお持ちの場合、カメラをパソコンに接続して、画像 
をパソコンに取り込むことが可能です。接続には付属の USB ケーブル USB - l 日0をお使いくださ 
い （ US 目マスストレージ対応)。 


コンピュータ 

IBM PC / AT 互換機 
(NEC PC 98- NX シリーズを含む） 

Apple Macintosh シリーズ 

0 S 

Windows XP、Windows Me 、 
Windows 2000 Professional 、 
Windows 98、 98 Second Edition が 
インストール済み 

Mac OS 8.6 〜9.2.2、 

Mac OSX 10.1〜10.1.己が 
インストール済み 

その他 

USB ポート標準装備 

USB ポート標準装備 


• ご使用の日 S の環境において、 USB ポートがパソコンメーカーに動作保証されていることが必要です。 

詳細はパソコンメーカーにお問い合わせください。 

•同時に使われる US 己機器によっては、正常に動作しない場合があります。 

• US 己ポートは内蔵のみをサポートします。八ブ接続した場合は正常に動作しない場合があります。 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するちのではありません。 

最新の動作環境情報（互換性情報）については、辭社ホームページ（於下参照）をご覧いただくか、裏表紙 
記載の製社フオトサポートセンターにお問い合わせください。 
http :// www . photo . nninolta . co.jp 


お持ちのパソコンにより、画像を表示させる方法は異なります。 


_ Windows XP 、 Me 、 2000の場合 _ 

USB ケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれます。一 P .176 〜 


_ Windows 9目または 98 SE の場合^ 

付属のディマージュソフトウェア CD - ROM から、 US 目ドライバをパソコンにインス!ルする必 
要があります。一 P .183 

その後 US 目ケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。一 P . 176〜 


_ Macintosh の場合 (Mac OS 8.6 似外）_ 

USB ケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれます。一 P .176 〜 


_ Mac OS 狂6の場合_ 

US 目接続するためには、アップルコンピュータ社のサイト （ http :// www . apple . co . jp ) けら 「USB 
Mass Storage Support 」 をダウン□-ドする必要があります。詳しくはアップルコンピュータ 
社にお問い合わせください。 

その後 USB ケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。一 P . 176〜 


USB 接続 
動作環境 


174 


17己 









接続ずる 

1.パソコンの電源を入れまず。 



2•力ードス□ットふたを開け、付属の USB ケーブ 
ルのかさい方のコネクタを USB 端子に差し込み 
ます。 

•奥まで確実に差し込んでください。 

3- USB ケーブルの大をいほうのコネクタを、パソ 
コン本体の USB ポートに差し込みます。 

•奥まで確実に差し込んでください。 

• US 己接続は、接続する際にはカメラやパソコンの電源を 
入れたまま行なラことができますが、取り外す際には 
P . 18日の指示にしたがってください。 

4•カメラのメインスイッチ/モード切り替えダイ 
ヤルをへ^位置（通信モード）に合わせます。 

•カメラにカードが入っているのを確認してください。 


5. P . 149の2〜5の要領で、通信モードメニユーー rUSBJ 
一 r 実行する J を選択し、実行ボタンを巧しまず。 


接続後液晶モニターは消灯し、パソコ 
ン上に CF カードを表すドライブのア 
イコンび表示されます。一次ページに 
続< 
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画像ファイルを開く 













Mac OS X では、力ードがデスクトップ上に現れます（名 
称は力ードによって異なります)。 _ _ 




左の画面 （Image Capture) が現 
れた場合は、どち5かをクリック 


してダウン□ー ドを行なうことが 



でさます。 

• ダウン□ー ド先を左図の通りに設 
定した場合、静止画像は Pictures 
フオルダ、動画は Movies フオル 


ダ、音声データは Music フォルダ 


に自動的にコピーされます。 


2.目的の画像を探しまず。 

※力ード内のフォルダ構成について 一 P.1 已4 


3•画像を開けるには、画像ファイルをダブルクリックします。 

画像をパソコンに巧をするとをは、ドラッグアンドド□ップで画像ファイルを任意の 
場所にコピーします。 

• USB 接続中は、カメラを数分〜10分間程度操作しないでいると自動的にカメラが日 FF になります 
(日 S によっては「デバイスを停止させないで取り外しました」等のメッセージが現れます)。接続後は 
すみやかに画像のコピー等の操作を行なってください。コピー等データの交信中は自動的にカメラが 
日 FF になることはありません。また必要な画像をパソコンに取り込んだ後は、 USB 接続を解除される 
ことをおすすめします。 -P.180 

※画像表示•再生用ソフトについて 一 P.182 
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• Windows 98/98SE 使用時に、接続後[新しい八ードウエアの追加ウィザード]の画面で止まった場 
合は、ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。^ドライバをインストールして 
いない場合は P. 1吕3へ、すでにしている場合は P. 1吕4へ 
•力ー ドに該当するアイコンが表示されない (力ー ドが認識されない）場合は、パソコンを再起動してくだ 
さい。それでも認識されない場合は 一 P. 18目 

* カメラをパソコンに接続して作業を行なラ場合は、カメラの電池容量にま意してください。データ交信 
中に電池がなくなると、パソコンのエラーやカード内の画像データ破損の原因となります。別売りの 
AC アダプター AC-1L の使用をおすすめします。 

* カメラとパソコンを接続しているとさ、特にデータの交信中（アクセスランプ点灯中）には、於下の操作 
は行なわないでください。パソコンのエラーや、カード内の画像データ破損の原因となります。 

-カメラのメインスイッチ/モード切り替えダイヤルを動かす。 

- US 己ケーブルを取り外す。 

-カードまたは電池を取り出す。 

♦カードのフ オー マットはカメラ側で行なってください （P.12 目）。パソコンでカードのフ オー マットを 
行なうと、カメラ側でカードを認識しないことがあります。 

* パソコンでカード内の画像データのファイル名を変更したり、カメラによる画像データ於外のデータを 
書き込んだりしないでください。カメラで再生できないだけでなく、カメラの機能に支障をきたすこと 
があります。 


八ソコンへ 
接続する 
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USB ケーブルの取り外し•接続中のカードの交換 


USB ケーブルを取り外す場合や、パソコンに接続した 
状態でカメラ内の CF 力ードを交換する場合は、先に 
下の操作を行なってください。 



お使いの Windows OS によって表示や夕言が異なりま 
すが、基本操作は同じです。 


モード切り替えダイヤル 




1 . カメラのアクセスランプび点!):了していないことを確認します。 

2. タスクバー（パソコンの画面ち下）に表示されている U \- ドウェ 
アの取りがしまたは取り出し]または [ A — ドウェアのま全な取り 
がし]のアイコンを左クリックします。 



3. [ USB ディスクの停止]また 
は [ USB 大容量記憶装置デバ 
イスを停止します（またはま全 
に取りがします)]を左クリッ 
クします。 


4. ま全に取りがしでをるという 
メッセージび現れた5、 [ OK ] 
または因をクリックします。 


瓦モード切り替えダイヤルをへがの位置に回します。（力ード交換時は OFF にします。） 
目. USB ケーブルを取りがします。（または力ードを交換します。） 

•カード交換後は、ちう一度カメラのメニューボタンで USB 接続の実行を選んでください。 
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ちか未をち 


•複数の USB 機器を接続している場合は、前ページの2で、アイコンの左クリックの代わりに、タブルク 
U ックまたはちクリックする方法が便利です。於下の手順に沿ってください。 

1. 八ードウエアの取り外し画面が現れたら、 US 己を選択して[停山をクリックする。 

2. 八ードウエアデバイスの停止画面が現れたら、カメラを選択して[日のをクリックする。 

3. 安全に取り外しできるというメッセージが現れたら、 [0K] または図をクリックする。 

4. US 己ケーブルを取り外す、または CF カードを交換する。 

_ Windows 98または98 Second Edition の場合_ 

1. カメラのアクセスランプび,な!打していないことを5崔認しまず。 

2. モード切り替えダイヤルをへ;叶 U がの位置に回します。（力ード交換時は OFF にします。） 

3. ケーブルを取りがします。（または力ードを交換します。） 

•力ー ド交換後は、もう一度カメラのメニューボタンで USB 接続の実行を選んでください。 


Macintosh の場合 


1 . カメラのアクセスランプび点なしていないことを確認しまず。 

2. カードのアイコンをゴミ箱へ移します。 

3. ケーブルを取りがします。（カード交換時は、モード切り替えダイヤルを OFF に 
してか5カードを交換します。） 

•九ー ド交換後は、もラー度カメラのメニューボタンで USB 接続の実行を選んでくだ 
さい。 
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^ 画像の表示•再生に必要なソフトウエア- 

このカメラで撮影した画像をパソコンで表示させるには、じ(下のソフトウエアが必要です。 

JPEG ファイル（スタンダード•ファイン • エクストラファインで撮影された画像）の場合 

最後に 「. JPG 」 が付いているファイルで、一般的な画像表示ソフトで開くことができます。お持ちで 
ない場合は、付属のディマージュソフトウエア CD - R 日 M 内の 「DiMAGE Viewer 」 をインストールし 
てお使いください。一 DiMAGE Viewer 使用説明書参照 

TIFF ファイル（スーパーファインで撮影された画像）の場合 

最後に r . TIF 」 が付いているファイルで、一般的な画像表示ソフトで開くことができます。お持ちで 
ない場合は、付属のディマージュソフトウエア CD - R 日 M 内の 「DiMAGE Viewer 」 をインストールし 
てお使いください。一 DiMAGE Viewer 使用説明書参照 

RAW ファイル （ RAW で撮影された画像）の場合 

最後に r . MRW 」 が付いているファイルで、一般的な画像表示ソフトでは開くことができません。付 
属のディマージュソフトウエア CD - R 日 M 内の 「DiMAGE Viewer 」 をインストールしてお使いくださ 
し、。一 DiMAGE Viewer 使用説明書参照 

MOV ファイル（動画）の場合 

最後に r . MOVJ が付いているファイルで、再生するには QuickTime 等の動画再生ソフトが必要です。 
お使いの Windows パソコンにインストールされていない場合は、付属のディマージュソフトウエア 
CD - R 日 M 内の QuickTime をインストールしてお使いください。一 P .188 

• DiMAGE Viewer で動画を見る場合ち、先に QuickTime をインストールしておく必要があります。 

• Macintosh の場合通常 QuickTime はインストール済みですので、そのままで動画再生が可能です。 

WAVE ファイル（音声ファイル）の場合 

最後に r . WAV 」 が付いているファイルで、日 S に付属の音声再生ソフト （Media Player . 

QuickTime 円 ayer 等）で再生することがでさます。画像と同時に再生することはできません。 

サムネール画像の場合 

最後に r . thmj が付いているファイルで 、 DiMAGE Viewer のサムネール表示用です。 

AdobeRGB で撮影した画像や、カラープ□ファイルを埋め込んだ画像の場合 

カラープ□ファイルを埋め込んだ JPEG 画像には、最後に r . JPE 」 が付きます 。 DiMAGE Viewer な 
どカラーマネジメントに対応したソフトを使う必要があります。 - P .106 
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• このカメラ （DiMAGE 7 Hi ) の Windows 98/98 SE 用のドライバをインストールした後に、ミノルタ 
DiMAGE X /7/ 已 / S 304/2330 の Windows 98/98 SE 用ドライバをインストールすると 、 DiMAGE 
7 Hi の USB 接続がでさなくなることがあります（逆の順序でインストールすると問題ありません)。両方 
お持ちの場合は 、 DiMAGE 7 Hi のドライバをインストールするだけで上記のカメラすベての USB 接続 
がでさるよラになります。 

参お使いのパソコンの環境によっては、インストール中に Windows システム CD - R 日 M をセツトするメツ 
セージが表示されることがあります。この場合はディマージュソフトウエア CD - R 日 M を Windows シス 
テム CD - R 日 M に差し替え、メッセージに従って操作してください。 


ドライバのインス!-ールが完了すると、続いてカメラとパソコンを接続します。 - P .176~ 


Windows 98/98 Second Edition をお使いの場合、付属のディマージュソフトウェア CD - 
R 日 M か5、パソコンにドライバをインス I -ールする必要があります。 

1•ディマージュソフトウェア CD - ROM をパソ 
コンの CD - ROM ドライブにセットします。 

•左の画面が現れます。 

2. [ USB デバイスドライバインストーラの起 
動]をクリックします。 

3•画面の指示に従い、インストールを開始しま 
ず。 


ドライバインスト 

(Win9m/9msm) 
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牌 成* 
























Windows をお使いの場合でカメラをパソコンに接続しても認識されなかった場合は、政下の方法 
で USB ドライバをいったん削除（アンインス!-ール）し、その後再度接続してください。 

弊社ホームぺージもご覧ください。 http :// www . dimage . minolta . co . jp / 


Windows XP 、 2000の場合 


1. カメラにカードを入れ、カメラとパソコンを接続します。一 P .176 
•パソコンにはカメラ於外の周辺機器を接続しないでください。 

2. パソコンのデスクトップ上にある r マイコンピュータ」のアイコンをちクリックし、「プ□パティ」 
を選びます。 

• Windows XP でデスクトップ上に「マイコンピュータ」がない場合は、[スタート]-ロント□-ル 
パネル]-([パフオーマンスとメンテナンス])-[システム]と選択してください。 

3. r システムのプ□パティ」が表示されるので、「八ードウェア」のタブをクリックし、続いてその 
中の「デバイスマネージャ」をクリックします。 


4. r その他のデバイス」または 「 USB コン 
卜□ーラ」にカメラ名称を含む項目が表 
示されますので、その項目を選びます。 

•項目の左側に「+」が表示されているとさ 
は、まず「+」をクリックしてください。 

• カメラ名称を含む項目が見当たらない場合 
は、「？」マークで表示されている項目を 
選んでください。 j 

瓦デバイスマネージャ画面の上部にある/ 
「操作」 から 「削除」を選んでクリックし 
ふ9 〇 

6.削除の確認画面が現れるので、 rOK 」 を 
クリックします。 

スカメラの電源を切り、パソコンを再起動 
させます。 
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Windows Me 、 98、 98 SE の場合 


1. カメラにカードを入れ、カメラとパソコンを接続します。一 P .176 
•パソコンにはカメラ!;(外の周辺機器を接続しないでください。 

2. パソコンのデスクトップ上にある「マイコンピュータ」のアイコンをちクリックし、「プ□パティ」 
を選びます。 

3. 「システムのプ□パティ」が表示されるので、「デバイスマネージャ」のタブをクリックします。 

4. r その他のデバイス」または「ユ- --- - 


ニバーサルシリアルバスコント □ _ 

-ラ」にカメラ名称を含む項目が が：!"甲が. 

表示されますので、その項目を選 巧た!^] 

びます。 巧み aoj 卜 

• 項目の左側に「+」が表示されてい に2: 

るときは、まず「+」をクリックし 1.1:1 L ， け Lr . 

てくださぃ。 ^づ端 

•カメラ名称を含む項目が見当たらな i . i ん 

い場合は、「？」または「！」マーク 
で表示されている項目を選んでくだ T ごご Vr ご 

さい。 中クつ Djt-I 

已.デバィスマネ-ジャ11面の下部に ：弓打 W 

ある「削除」をクリックします 。-_ ^卜 f じ9 

6. 削除の確認画面が現れるので、 

「0 K 」 をクリックします。 川お4が!! 

7. カメラの電源を切り、パソコンを > 
再起動させます 。 Windows 

98/98 SE の場合は、この後 ^- 

P . 183の要領で再度ドライバをインス I -ールします。 
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動画の再生には QuickTime 等の動画再 
生ソフトが必要です。お使いの 
Windows パソコンにインス I ルさ 
れていない場合は、付属のディマージ 
ユソフトウエア CD - ROM か5インスト 
ールしてください。 

• Macintosh の場合、通常 QuickTime 
はインストール済みですので、そのま 
まで動画再生が可能です。 


QuickTime 5動作環境-- 

• Pentium プ□セツサを搭載した PC 互換コンピユータ 

• 32 M 己於上のメモリ （ RAM ) 

• Windows 9已 /98/ NT / Me / 2000 / XP オペレーティ 
ングシステム 

• Sound 己 laster およびその互換ヴウンドカード、ス 
ピーカー 

• DirectX バージョン 3.0 於降推奨 


インストール方法 



1•デイマージユソフトウェア CD - ROM をパ 
ソコンの CD - ROM ドライブにセツトしま 
す。 

•左の画面が現れます。 

2. [ QuickTime インストーラの起動]をク 
■ J ツクします。 

3. 画面の指示に従い、インストール作業を行 
ないます。 
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画像送信 

市販の CF カード型 PHS 等を使用すれば、パソコンがなくても、カメラで撮影した画像を外出先か 
5直接送信することがでさます（日本国内のみ)。2日02年8月現在、このカメラで使用可能な機種 
は！; TF の通りです。 

CF 型 PHS 

NTT DoCoMo P-in memory 、 P-in m @ ster 、 P-in Comp@ct 
DDI Pocket AirH " Card petit [ RH 2000] [ CFE -02] 

C @ rdH " 64 petit |； CFE - 日 1]|； CFE -01/ TD ] 

CF モデムカード 

TDK DF 已 6 CF 

CF 型 PHS について 

PHS を利用した通信カードでは、標準規格である円 AFS 方式のアクセスポイントに対応していますが、 
移動通信事業者が提供する PTE ヴ日トコル変換装置）経由の通信ヴービスまたはパケット方式には対応 
しておりません。 

• P-in m @ ster は目 4 k 円 AFS 方式 （32 k 円 AFS 方式を含む）に対応していますが、携帯電話/ DoPa に 
よる9目00 bps 通信やパケット通信には対応しておりません。 

• AirH " Card petit は目 4 k 円 AFS 方式 （32 k 円 AFS 方式を含む）に対応していますが、パケット方式や 
フレックスチェンジ方式には対応しておりません。 

• P-in memory は通信機能に対応していますが、1目 M 己の内蔵メモリを使用することはできません。 

画像送信手順 

画像を送信するためには、あ5かじめ送信先やプ□バイタ'などの通信情報をカメラに設定しておく 
必要があります。具体的には l ^ TF の手順となります。 

1•付属のデイマージュソフトウエア CD - ROM か6、通信設定ウイザードをパソコンに 
インス!ルする。一 P . 192 ( Windows )、 P . 194 ( Macintosh ) 

2- CF 力ードを入れたカメラをパソコンに接続する。 - P .176 


3•通信設定ウィザードを起動させ、送信巧やプ□バイダなどの通信情報をパソコンで入 
力ずる。一 P . 19目〜200 

• 通信情報はカメラ内の CF カードに記録されます。 

4•カメラとパソコンの接続を解除する。 - P .180-181 
5•カメラ巧の CF 力ードの通信情報を、カメラ本体に面送する。 - P .201 

•転送後、通信情報の入った CF カードはカメラから取り出すことがでさます。 

6•画像の入った CF 力ードをカメラに入れ、画像を送信する。 ^ P .202〜206 

•送信時に画面の指示に従い、 CF 力ードを抜いて上記の CF 型 PHS または CF モデムカードを入れてくだ 
さい。 


通信設定ウイザードのインストールー動作環境 

通信設定ウイザードをインス I -ールして通信の設定を行なラためには、 l ^ TF の動作環境が必要です。 


IBM PC / AT 互換機 

(NEC PC -98 NX シ U - ズ含む） 

CPU Intel Pentium 133 MHz 於上 

OS Windows XP、Windows Me 、 

Windows 2000 Professional 、 

Windows 9 吕、 98 Second Edition 
モニター VGA (640 X 480) IU ± 

他 CD - ROM ドライブと USB 端子が必要 

Apple Macintosh 

CPU PowerPC 1 00 MHz 於上 

OS Mac OS 狂 6 〜 9.2.2 、Mac OS X 10.1.3 〜 10.1.5 

モニター 640 X 48 日於上 
他 CD - ROM ドライブと USB 端子が必要 


• US 己接続の動作環境については P . 174を 、 DiMAGE Viewer をお使いになる場合の動作環境について 
は DiMAGE Viewer の使用説明書をご覧ください。 


画像送信 
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通信設定ウィヴードのインストール ー Windows の場含 

画像送信に必要な通信設定ウィザード（通信設定ソフト）のインス I -ールを行います。すでにインス 
I -ールされている方は、この手順は不要です。 

• コンピュータウィルス感染防止のメモリ常駐プ□グラムやインストール監視プ□グラムなどは、誤動作 
の原因となることがあります。一時的に使用を中止してください。 

• Windows XP / 200日をお使いの場合、インストールは管理者 ( Administrator ) 権限を持つ環境で行 
なって < ださい。 

1•デイマージュソフトウエア CD - ROM をパソコ 
ンの CD - ROM ドライブにセツトしまず。 

•左の画面が現れます。 

2. [DiMAGE Viewer インス I ラの起動]を 
ク IJ ックします。 

3. TDiMAGE Viewer 用の InstallShield ウイ 9' - 
ドへよ5こそ J の画面が現れた6、[次へ >] を 
ク IJ ックしまず。 

4. 使用許諾契約画面が現れた6、を义を読み、同 
意する場合は[はい]をクリックします。 

•同意しない場合、[いいえ]をクリックしてください。イ 
ンストールは中止されます。 


5•インストール巧の選択画面が現れ 
たら、 インストール巧をお認し、 
[次へ >] をクリックします。 

•初期設定では、起動ディスクドライブの 
"Program Files " の中にインストールさ 
れます。変更する場合は、[参照…]をク 
リックし、インストール先のフォルダを 
指定した後、[日 K ] をクリックしてくだ 
さい。 
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ご;巧品がで，保みが 


滞 — r 


目•セットアップタイプの選択画面び 
現れた6、セットアップタイプを 
選択し、[次へ >] をクリックしま 
ず。 

• [DiMAGE Viewer +通信設定ウィヴ 
ード]または[通信設定ウィザードのみ] 
を選択してください。 

• DiMAGE Viewer の使用方法について 
は、付属の DiMAGE Viewer 用使用説明 
書をご覽ください。 

.7. アイコンを追加するフォルダ名び 
/表示されます。場所をお認し、 
[次へ >] をクリックします。 

•インストールが開始されます。 

•初期設定では、画面左下の[スタート] 

—[プ□グラム]の中に [DiMAGE 
Viewer ] フオルダが作成されます。 


フオルダ名等変更する場合は \ 

フオルダ名を変更するとさはここに入力 / 

既存のフォルダに追加するとさはここで選択 


8•インストールが完了した6、[完 
了]をクリックしまず。 

9.1 の画面（前ぺージ）に戻った6、 
[終了]をクリックします。 


次はカメラをパソコンに接続し （ P .1 76)、続いて通信設定ウイザードを起動させて通信情報を設 
定します （ P .1 96〜)。 
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通信設定ウイザードのインストールー Macintosh の場含 


画像送信に必要な通信設定ウイザード（通信設定ソフト）のインス I -ールを行います。すでにインス 
I -ールされている方は、この手順は不要です。 

• コンピュータウイルス感染防止のメモリ常駐プ□グラムやインストール監視プ□グラムなどは、誤動作 
の原因となることがあります。一時的に使用を中止してください。 

• Mac OS X をお使いの場合、インストールは管理者 ( root ) として□グオンした状態で行なってくださ 
い。 

1•デイマージュソフトウエア CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットしまず。 

• 自動的に CD - R 日 M の内容が表示されます。 


2. [ Utility ] をダブルクリックして開きます。 


3. お ffi いの Mac OS のフォルダをダブルクリックして開をます。 

• Mac 日 S 8.6 の場合は、日 S 9 をお使いください。 （8 .目では DiMAGE 
Viewer はヴポートしていません。） 


Japanese 


4. [ Japanese ] をダブルクリックして開 
をまず。 

5. [ Installer ] をダブルクリックしまず。 


目.ちの画面が現れた6、[次へ 》] をク 
リックします。 \ 

7. ffi 用許諾契約画面が現れた6、を文を読 
み、同意する場合は[はい]をクリックし 
ます。 

•同意しない場合、[いいえ]をクリックしてくだ 
さい。インストールは中止されます。 


_ mmm —■ 一。 

epw 

: BUH 
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8 •セットアップタイプの選択画面び現れた6、セ 
ットアップタイプを選択し、[次へ 》] をクリ 
ックしまず。 

• [DiMAGE Viewer +通信設定ウイザード]または[通信 
設定ウイザードのみ]を選択してください。 

• DiMAGE Viewer の使用ち法については、付属の 
DiMAGE Viewer 用使用説明書をご覧ください。 


ザ I 



が'^?リ。 


9•インストール巧の選択画面び現れた5、[参照] 

' をクリックしてインストール巧を指定します。 

•下の画面が出たら、インストール先のボリュームまたはフ 
オルダを選び、ち下の[選択]をクリックしてください。 


|H Q , ■ F .1 \ 


O 』 * J oj 




'曲 . -I 


— \ ，… -， 

> 可 一 Ih Ji-i Visi n y 
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:- ^ 

I ^ I ■■ a I I m- i I … -T •卜 i A 押っ j 

10 . 指定後、画面下の[次へ 》] をクリックします。 

•インストールが開始されます。 

11. インストールが完了した6 [完了]をクリック 
します。 


次はカメラをパソコンに接続し （ P .1 76)、続いて通信設定ウイザードを起動させて通信情報を設 
定します （ P .1 96〜)。 


画像送信 
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通信情報の設定 

パソコンにインス I -ールした DiMAGE 通信設定ウィザードを用いて、送信先等の通信情報を CF 力 
ードに記録します。 

1•カメラとパソコンを接続し、 USB 接続を実行しまず。一 P .17 目 


2. Windows の場合、[スタート]一[プ□グラム ( B ] 一 [DiMAGE Viewer ] か6 
[ DiMAGE 通信設定ウイザード]を起動させまず。 




Macintosh の場合、 
rOiMAGE Viewed フォルダ 
をダブルクリックして開を、 
r 通信設定 WizardJ をダブルク 
■ J ツクして起動させまず。 
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3.な下の付加情報およびドライブ情報の設定を行ない、[次へ 》] をクリックしまず。 


,im— -I。。— K 

. ザけ.でイ 4 :. 




•保存ドライブの指定 

CF カードのドライブを選択し 
ます。 

※内蔵八ードディスク等にい 
つたん通信情報を保存する場 
合は 一 P .20 目 


• FTP/MAIL 

E メールで送信する場合は 
「 MAIL 」、 FTP ヴーパ'-にア 
ップ□-ドする場合は 「 FTP 」 
を選択します。 


送信画像サイズ 

VGA を選ぶと640 X 480、 QVGA を選ぶと 
320 X 24日の画像サイズに自動的に変換されて 
送信されます。 

スーパーファイン （ TIFF ) 画像と RAW 画像は自動 
的に JPEG 画像に圧縮されます。 


次ページへ続く 


画像送信 


197 






4 •な下のプロバイダ情報の設定を行ないまず。 

卜ーン/パルス 

CF 型 PHS の場合、どちらでち送信で 
さます。 CF モデムの場合はお使いの電 
話回線を設定してください。（この項 
目は送信時にちラー度選択でさます） 

1ドプ0トコルヘッダの圧縮有無 

通常は「無」を選択します。「有」を選 
択する場合はプ□バイダでサポートさ 
れているかご確認ください。 

通常はチェックを入れます。内線電話等 
でダイヤル待ちでは送信でさない場合 
は、チェックを外してください。（この 
項目は送信時にもう一度選択でさます） 


入力はすべて半角英数字または半角記号で行なってください。 

プ□バイダ名： プ□バイダ名など任意の文字 最大 8 文宇までを 入力します。 

ホスト名： ホスト名など任意の文字最大64文字までを入力します（例： DiMAGE )。 

電話番号： プ□バイダのアクセスポイントを入力します。3力所までの登録が可能です （1 は 

必須）*。-(八イフン）は使用できますが （） （カッコ）は使用できません。 

円 AFS 設定速度： CF 型 PHS の場合、チェックを入れて通信速度を選びます。 

ユーザ名： プ□バイダから支給されるユーザー ID (接続 ID ) を入力します。 

パスワード： プ□バイダに登録したパスワードを入力します。 

: r ライ 7 IJDNS アト''レス：プ□バイダより支給される DNS アドレスを入力します。 

セカングリ DNS アト''レス：プ□バイダより支給される DNS アドレスを入力します（省略可能)。 

* アクセスポイントは、送信時にカメラ側であと1つ追加することちできます。 

5.設定が完了すると[次へ 》] をクリックします。前ぺージの3で E メール送信を選ん 
だ場合は次ぺージへ、 FTP を選んだ場合は P . 200へお進みください。 



プ□バイダ情報 
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6. P .1 97の3でメール送信を選んだ場合は、な下のメール情漸〇設定を行ないまず。 


- ■ Ml • ■ け ! fcj 


r J 

。 




WUMl 


.メール送信先情報 

送信先アドレスと送信先名を入 
力します。4力所までの登録が 
可能です （1 は必須)。 

半角英数字と半角記号のみ使用 
可能、送信先名は最大8夕字ま 
で入力可能です。 


I II at I 

メール送信元情報（入力はすべて半角英数字または半角記号で行なってください。） 

SMTP ヴーパ': プ□バイタ’から支給されるサーバ情報を入れます。 IP アドレス（数字）または 

URL (文字）を選択します。 

P 日 P ヴーパ': プ□バイタ’から支給されるサーバ情報を入れます。 IP アドレス（数字）または 

URL (文字）を選択します。 

P 日 P ユーヴ名： プ□バイタ’から支給される POP (受信ヴーパ')のユーヴ ー ID を入力します。 

P 日 P パスワード：プ□バイダに登録した POP (受信ヴーパ')のパスワードを入力します。 

送信元アドレス：送信者のメールアドレスを入力します。 

表題： メールの表題（タイトル）を入力します。最大64文字までの入力が可能です。 

ゴ 7. [設定完了]をクリックすると、書を込み完了 
ジ視も巧み乃ご祁巧护け"が r のメッセ—ジび現れまず。 

《 USB 接続が切断される場合は 一 P .201 


次は USB 接続を解除し、 CF カードに入力した通信情報をカメラ本体に転送します。 
( USB 接続を解除しないままで転送することもでさます。） 


画像送信 







目 .P.l97 の 3 で FTP 送信を選んだ場合は、な下の FTP サーバ情さ目の設定を行ないまず。 



• FTP ヴーバ情報は、4力所までの 
登録が可能です （1 は必須)。 

FTP ヴーバ 

FTP 二円 le Transfer Protocol の略。 
インターネット上でファイルの送受信 
をするとさに使われる通信上のミ夫まり 
(通信プ□トコル）のひとつ。この力 
メラの場合、多数の人に画像を見てち 
らう必要びあるとさに、 FTP サーバに 
画像を保存し、その IP アドレスまたは 
URL を知らせてアクセスしてちらラ 
ことび可能です。 


FTP ヴーノ(情報（入力はすべて半角英数字または半角記号で行なってください。） 

FTP ヴーノ（愛称： FTP ヴーノななど任意の文字最大 8文き までを入力します。 

FTP ヴーパ': FTP ヴーバ情報を入れます。 IP アドレス（数字）または URL (文字）を選択、必要 

ならばディレクトリも入力します。 

ユーザ名： ユーザー ID を入力します。最大64文字までの入力が可能です。 

パスワード： パスワードを入力します。 



7.[設定完了]をクリックずると、書き込み完了 
のメッセージび現れまず。 

《 USB 接続が切断される場合は一次ページ 


次は US 目接続を解除し、 CF カードに入力した通信情報をカメラ本体に転送します。^次ぺージ 
( USB 接続を解除しないままで転送することちでさます。） 
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[設定完了]をクリックすると USB 接続び切断される場合は 

入力した情報が CF カードに記録されていません。 P .1 97のドライブ情報の設定時に、 CF カードに直接情 
報を記録するのでなく、しりたん内蔵八ードディスク等に保存してからそれを CF カードにコピーするち 
法 ( P .206) をお試しください。 


通信情報のカメラへの転送（設定読み込み） 

コンパクトフラッシュカード （ CF 力ード）に記録した通信情報を、カメラ本体に転送します。 


1•メインスイッチ/モード切り替え 
ダイヤルをへ^位置（通信モード） 
に合わせまず。 

2. P. 149の2〜5の要領で、通信モ 
—ドメニューー r モデム J 一 ns 
定読み込み_| ^ r 実行ずる J を選択 
し、実巧ボタンを巧します。 



分通信- 

USB \ 朽 ''ム _ 

画像送信 
L ] マを指定 
L 送信先 
L ア外スホ。イント 
L グイヤル設定 

L 設定読み込み►実行する 


▼ 

実行中… 

I ~ I 


>転送後、通信情報の入った CF カードはカメラから取り出すことができます。 


次は、画像の送信を行ないます。 


画像送信 
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画像の送信 

CF 力ード内の画像を、登録したメールアドレスまたは FTP ヴーバに送信します。 


1.送信したい画像の入った CF 力ードをカメラに入れます。 



2•メインスイ ッ チ/モード切り替えダイヤルをへ^ 位置 （通信モ 
—ド）に合わせます。 


3.送信する画像を選びます。 

P . 149の2〜5の要領で、通信モ 
—ドメニユ— ► r モデム J -► r コ 
7を指定_| ^ r 実行する J を選択し、 
実行ボタンを巧します。 


W 通信 

^5巳ム^ 

画像送信 

l ]7 を指定 ►実行ずる 

L 送信先 
L ア外スホ。イント 
L 夕''仆ル設定 
L 設定読み込み 


4.十字キーで送信する画像を選びます（続を)。 



送信を指定したコマには画" 

び表示されます。必要なだ 
けこの操作を繰り返します。7 
• 十字キーの下側を押すと 、尸 
画像の指定を取り消します。 


中央で指定を完了 



囲 


•十字キー中央の代わりにメニューボタンを巧すと、指定し 
た画像はキャンセルされ元の画面に戻ります。 

•動画の送信はでさません（選択でさません。） 
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5•送信巧を選びます。 

r モデム J 一 r 送信巧 J か6巧望の 
送信巧を選択しまず。 


メール送信の場合 

• 十字キーち側で送信先を指定します。複数の指定ら可能です。 

• ちラー度十字キーち側を押すと、送信先の指定を解除します。 

• 送信先指定後は、十字キー中央または左側で戻ります。 

FTP 送信の場合 

•十字キー中央で送信先を指定します。一度に1力所しか送信でさません。 


通信 

/ USB \ がム\ 

画像送信 
l ]7 を指定 

nfSuzuki 

L 送信先^ 

Tanaka 

L アクセスホ。イント 

Sato 

L グイ巾ル設定 

— 

L 設定読み込み 




夕通信 
iUSBA ぶム 


画像送信 


l ]7 を指定 

► 0312(345 日78 

し送信先 

0目12%5目78 

L アクセスホ-イント —— 


6•アクセスポイントを選びまず。 

^モデム J ^ r アクセスポイント J 
か6巧望のアクセスポイントを選 
択し、実行ボタンを巧しまず。 

•アクセスポイント4力所のラち、パソコン 
(通信設定ウィザード）で設定したところ 
は上3力所に表示されます。一番下のアク 
セスポイントはカメラで設定することがでさます。一番下を選んで中央の 
実行ボタンを巧すと、アクセスポイント入力画面になります。 -P.206 
• 1日が政上の番号の場合は、 P.20 己の送信確認画面で番号を確認すること 
がでさます。 


L グイ巾ル設定 
L 設定読み込み 



7.各種のダイヤル設定を選びます。 
r モデム J 一 r ダイヤル設定 J 一 
r 実行ずる J を選択し、実行ボタン 
を巧しまず。 

次ページへ続く 


夕適信 


画像送信 
l ]7 を指定 
し送信先 
巧外スホ。イント 
L グイが殿定 
L 設定読み込み 


実行する 


203 


画像送信 









































































8 •十字キーで各種ダイヤル設定を選びます（続を)。 

•十字キーの左ちで希望の設定を選択し、中央を巧してミ夫定します。 
•メニューボタンを巧すと前に戻ります。 



• 卜ーン/パルスとダイヤル待ちにつ _ f ス _ 

いては、 P.19S で設定された内容 お泉発信のない場合 I I 外線発信のある場合 

が最初に表示されます。個別に変更ダイヤル設定終了、送信キーボードで外線発信番号選択、 
する場合はここで変更することがで 実行へ 一9へ その後送信実行へ 一 P.2 日目 

きます。 -- 


• トーン/パルスについては、 CF 型 


PHS の場合はどちらでも送信でさ 
ます。 CF モデムの場合はお使いの 
電話回線を設定してください。 



9.画像を送信します。 

通信モードメニユーー r モデム J 
一 r 画像送信 J 一 r 実行する J を選 
択し、実行ボタンを巧します。 
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10. 十ぞキーで画像をを信しまず（続き)。 


囚送信設定を確認してください1 

送信巧 
アクセスがイント 
TDM'' イタ'' 
送信]7数 
画像サイス、、 
送信形式 

Suzuki 

0312345678 

MnItaNet 

3 

640x480 

MAIL 


確認後 
中央で実行 


通信画像送信 
田画像を内蔵メモリ-に： r- します 

目 モテ''ムカ-ドに交換してください 
因夕''仆ル接続を実行します 

凸トサ''-認証に成功しました 

▼ 


W 通信画像送信極動:ご 
田画像を内蔵メモリ-に： r- します 

目モテ''ムカ-ドに交換してください 
因夕''仆ル接続を実行します 
凸ユザ-認話に成功しました 


CF カードを抜いてカード型 PHS または 
CF モデムカードを入れます。 

• CF モデムカードの場合はお近くの電話 
>線に接続してください。詳しくはそれぞ' 
れに付属の使用説明書をご覽ください。 
•メニューボタンを巧すと送信はキャンセ 
ルされ、元の画面に戻ります。 


挿入後 
中央で実行 



通信画像送信 

田画像を内蔵メモリ-に： r- します m 下3〜8は自動的に進みます。 

呂モテ''ムカ-ドに交換してください 

因夕、'仆ル接続を実行します 因；1-ヴ、'-認証に成巧しました 

凸トサ''-認証に成功しました 回画像を送信します 

回画像送信完了しました 
百夕''仆ル接続を解除します 
回夕''仆ル接続を終了しました 


送信画面が途中で止まった場合は 

送信時、電波状態の良くない場所では送信ができず、「画像を送信します」のメッセージのまま止まってし 
まうことがあります。このような場合は、カメラのメインスイッチをいったん日 FF にして、もう一度送信 
し直してください。日 FF にしても画面が消灯しない場合は、電池を一度取り出し、入れ直してください。 


画像送信 


20己 












アクセスポイント/か線発信番号の入力方法- 

4番目（一番下）のアクセスポイントおよび外線発信を選択すると、 m 下のキーボードが表示さ 
れます。 

• アクセスポイントは、2番目または3番目を設定していなくても4番目を設定することがでさます。 


渗 




十字キーの上下をちで番号を選択し、中央の実行ボタ 
ンで番号を1つずつ確定します。 


メニューボタンを巧すとキャンセルされます。 

番号を黒く反転させて Del を選ぶと、入力した番号が削除 
されます。 

入力が終わると Enter を選び、中央の実行ボタンを巧しま 
す。 

• 文字や記号を入力することはでさません。 


-通信情報をいつたん八ードディスクに保巧し、その後 CF 力ードに面送する方法— 

P.19 日では、カメラとパソコンを接続して、通信情報をカメラ内の CF カードに直接保存する 
方法を説明しました。カメラとパソコンを接続しなくてち、いったんパソコンの内蔵八ードデ 
ィスク等に通信情報を保存し、後でカメラを接続して CF カードにコピーすることもでさます。 

1. カメラとパソコンを接続していない状態で、 DiMAGE 通信設定ウィザードを起動させ、必 
要な通信情報を設定します。一 P. 196〜200 

• P.1 97の3で保存ドライブを指定する際、希望する八ードディスク等を選んでください。 

•通信情報は" inetSet.txt" という名前のテキストファイルとして保存されます。 

2. CF カードを入れたカメラとパソコンとを接続します。一 P.176 

3. 保存した" inetSet.txt" をカメラ内の CF 力ードにコピーします。 

• CF 力ードの一番上の階層にコピーしてください （"DCIM" フォルダや"! VHSC" フォルダの中には入 
れないで < ださい)。 

4. CF カードの情報をカメラ本体に転送します。一 P. 201 

瓦画像の入った CF カードをカメラに入れ、画像を送信します。 -P.202~ 


206 



焦点距離換算表 


このカメラの実焦点距離を、3已 mm フィルム換算の焦点距離に当てはめると J^TF の通りに 
なります。 


実焦点距離 

7.2 

9 

13 

21 

27 

34 

38 

已 0.8 

3已 mm フィルム換算焦点距離 

28 

3已 

已1 

83 

106 

134 

149 

200 
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アクセサ u — 

AC アダプター AC -1 L 、 か部 電源 パック EBP-lOO 

屋内など家庭用電源 （AC 電源）が使える場合は、 AC アダプターの使用が便利です。 

また AC 電源が使えない場所で長時間の撮影を行なう場合は、外部電源パックがご使用になれます。 
リチウムイオン電池 NP-1 日0を2個使用します。 



接続するときは、メインスイッチ/モード切り替えダ 
イヤルを OFF に合わせた後、端子カバーを外して、 

DC 電源 入力端子にプラグを差し込みます。 

•外すときも、ダイヤルを日 FF にしてから外してください。 


y モートつー ド RC -1 000 S / RC -1 000 L 

カメラか5離れてシャッターを切ることがでさます。カメラぶれを防ぐと同 
時に、バルブ撮影時 （P.81) 等、シャッターボタンを巧したまま固定するこ 
とができます。 


取り付けるときは、リモートレリーズターミナルの力 
バーを開けて、コードを夕ーミナルに接続します。 
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プ□グラムフラッシュ5目00 HS ( D ) 

プ□グラムフラッシュ3目00 HS ( D ) 

内蔵フラッシュでは光が届かないよラな距離でも、より大光量のプ□グラムフ 
ラッシュを用いれば、美しいフラッシュ撮影がでさます。カメラのオート□ッ 
クアクセサリーシューに直接取り付けてお使いになれます。 



別売りのフラッシュを使う際には、アクセ 
ヴリーシューのキヤップを外してお使いく 
ださい。 



プ□ソフム y フツソユ 

己600 HS ( D ) 


>これらのフラッシュを取り付けた場合、フラッシュのオートズーム位 
置（照射角）はカメラの3已 mm フィルム換算相当の焦点距離よりもや 
や広角側に設定されます。フラッシュ背面の 24mm の表示またはラ 
ンプが点滅したら、ワイドパネルの使用をおすすめします。マニュア 
ルズームの場合は、やや広角側の照射角を設定してください。これら 
を考慮せ ずに 撮影すると、画面周辺が暗くなることがあります。 

なお3目0日 HS(D) でワイドノはルを取り付けた場合は、調光モードを 
P-TTL 調光に設定してください。一 P.98 


マク□ツインフラッシュ2400 
マク□リングフラッシュ1200 

マク□撮影用のフラッシュです。ツインフラッシュは草花や昆虫の撮影に、リングフラッシュは資 
料等の撮影に適しています。マク□フラッシュコント□ーラーが必要です。 

•これらのフラッシュ使用時は、テレマク□の使用をおすすめします。ワイドマク□だと画面周辺が暗く 
なることがあります。 


ク□—ズアップデイフューザー CD - 1000 

内蔵フラッシュで手軽にマク□撮影するとさに便利です。内蔵フラッシュの前に拡散板を取り付け 
ることにより、フラッシュの光をやわ5げ、影を目立たせなくします。 
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その他のアクセサリー 

フィルター等を使用する場合は、 49 mm 径をお使いください。 


オンラインラボェ屋 


PL (円偏光）フィルター-ク□—ズアップレンズ No . O / No . 1 

焦点距離已 0 mm (3 已 mm フイルム換算）未満では、フィルターやレンズの一部が画面に写り込むことがあ 
ります。 


ク□ーズアップレンズ N 0.2 

焦点距離100 mm (3 日 mm フィルム換敦未満では、フィルターやレンズの一部が画面に写り込むことが 
あります。 

フィルターアダプタ ー49 mm - ►己己 mm 

リングやフイルターの一部が画面に写り込むので、ご使用になれません。 （49 mm 一目 2 mm はご使用にな 
れます。） 



I 占 P* 


バ 


付属のディマージュソフトウ： L ア CD-ROM を 
Windows ノくソコンに入れると、オンラインラボ 
工房をインス I -ールすることがでさます。 
[オンラインラボエ房インス I -ーラの起動]をク 
リックし、画面の指示に従ってインス!ルして 
<ださい。 

オンラインラボエ房を起動させてインターネット 
に接続することにより、じ(下のサービスが可能で 
す。 

-撮影した画像のプリント注夕がでさます。 

-年賀状などのポストカードの作成や注夕がでさ 
よ9 〇 

-オンラインアルバムに画像を保管してインター 
ネット上にアルバムが作れます。アルバム上で 
画像を整理したり、ち人に見てち5つたり、そ 
こか5プリント注文したりすることがでさま 
す。 


ミノルタホームぺージ （ http :// www . photo . minolta . co . jp ) のクラブ • フォトナビゲーシヨンでも、 
上記と同様のヴービスを行なっています。 Windows でも Macintosh でもご利用になれます。 
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不具合が をじたとをは 


故障かな？と思ったとさは、次のことを調べてみてください。それでも調子び悪いとさや分か5な 
いとさは、裏表紙記載の弊社フオトサポートセンターにお問い合わせください。 


症状 

原因 

対策 

へ 。-; r 

液晶モニター/フ 
アインダーが真つ 
暗になる 

スーパーファイン ( TIFF ) 
または RAW で撮影した 

撮影後、 CF カードへの記録に数十秒〜数分かか 
ることがあります。記録中はアクセスランプが 
点灯します。 

89 

ウルトラ八イスピード 
( UHS ) 連続撮影またはバ 
ルブ撮影をした 

已8 
81 

パワーセーブが作動した 

液晶モニターは30秒於上、上面データパネル 
とファインダーは1分於上何も操作をしないで 
いると、節電のため自動的に消なします。 

23 

カメラをテレビまたはパ 
ソコンに接続している 

接続中は液晶モニターやファインダーの表示は 
消なします。 

120 

176 

液晶モニターやフ 
アインダーが白黒 
になる 

暗いところで撮影してい 
る（静止画） 

暗いところでは被写体を確認しやすくするた 
め、自動的に白黒になります（モニター自動感 
度アップ機能)。撮影される画像はカラーです。 

37 

暗いところで撮影してい 
る（動画） 

暗いところでは被写体の動きを見やすくするた 
め、自動的に撮影画像が白黒になります（ナイ 
トムービー)。 

144 

シャッターが切れ 
ない 

カメラが撮影モード〇ま 
たは動画撮影モードス於 
外になっている 

メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを 
〇またはマにしてください。 

36 

138 

ウルトラ八イスピード 
( UHS ) 連続撮影で電池容 
量が少なくなっている 

UHS 連続撮影では、 C ■が点灯すると撮影で 
さません。 

已8 
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症状 

原因 

対策 

\。う、、 

オートフォーカスで 
ピントが合わない 

オートフオーカスの苦手な被 
写体 （ P .30) を撮ろうとして 
いる 

フォーカス□ック撮影、フレックスフォ 
ーカスポイント撮影、マニュアルフォー 
カス撮影のいずれかを行なってください。 

31 

79 

80 

被写体に近づさ過ぎている 

カメラより約日 0 cm 於上離れたものにし 
かピントが合いません。それ於上近くを 
撮影する時には、マク□撮影を行なって 
<ださい。 

44 

000が表示されシャ 
ッターが切れない 

CF カードがいっぱいである 

画像を消去するか、カードを交換してく 
ださい。画像サイズや画質を変えると撮 
影でさることちあります。 

124 

90 

撮影残り画像数また 
はドライブモード表 
示が黄色になってシ 
ャッターが切れない 

カメラの内蔵メモリがいっぱ 
いである 

CF カードへの書さ込みが終わる（二白色 
に戻る）までしばらくお待ちください。 
UHS 連続撮影でドライブモード表示が黄 
色になると撮影でさません。 

26 

已8 

已9 

シャッター速度と絞 
り値がホくなる/点 
滅する 

被写体が明る過ぎ、または暗 
過ぎて、カメラの測光範囲ま 
たはシャッター速度や絞り値 
の範囲を超えている 

明る過ぎるときは、 ND フィルターを使う 
か、被写体を暗くします。暗過ぎるとき 
は、フラッシュを発光させるか、被写体 
を明るくします。 

- 

A モードでシャツタ 
一速度がホくなる/ 
点滅する 

被写体が明る過ぎ、または暗 
過ぎて、シャッター速度の範 
囲を超えている 

シャッター速度が点滅しない範囲で絞り 
値を設定してください。 

已〇 

S モードで絞り値が 
ホくなる/点滅する 

被写体が明る過ぎ、または暗 
過ぎて、絞り値の範囲を超え 
ている 

絞り値が点滅しない範囲でシャッター速 
度を設定してください。 

已2 

M モードでシャツタ 
一速度と絞り値がホ 
くなる/点滅する 

設定したシャッター速度と絞 
り値では写真が大幅に露出才 
ーバーまたはアンダーになる 

シャッター速度か絞り値を変更してくだ 
さい。 

已4 
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症状 

原因 

対策 

v-'r 

フラッシュ撮影した 
ちのが全体的に暗い 

フラッシュ光の届く範囲で撮影 
しなかった 

フラッシュ撮影時は、フラッシュ光の届 
く範囲内で撮影してください。 

33 

66 

フラッシュ撮影した 
ちのの下部が暗い 

レンズフードを付けたまま撮影 
した 

内蔵フラッシュで撮影する時は、レンズ 
フードを外してください。 

82 

写真がブレている 

暗いところでフラッシュを使ね 
ずに撮影したので、手ブレを起 
こした 

シャッター速度が遅くなるので、兰脚を 
使用してください。フラッシュを使うち 
法ちあります。 

- 

画像に余分な光が入 
つている 

逆光で広角側で撮影したため、 
レンズにを分な光が入った 

レンズフードを取り付けてください。 

82 

メインスイッチを入 
れると時計がリセッ 
卜される 

カメラの時計用内蔵電池が消耗 
した 

「アフターサービスのご案内」に記載の辭 
社サービスセンター • サービスステ ーシ 
ヨンにて電池交換してください（有料)。 
電池の寿命は通常使用で約日年程度です。 

- 

にの力-ドは使えま 
せん」のメッセージ 
が出る 

コンパクトフラッシュカード 
(CF カード）於外のカードを入 
れた 

画像の記録にはコンパクトフラッシュカ 
ードをお使いください。 

- 

r 力-ドを認識でさま 
せん」のメッセージ 
が出る 

CF 力ードのフォーマットが適 
切でない 

カードのフォーマット（初期化）を行なつ 
て < ださい。 

12 巨 

「力-ドIラ-」のメッセ 
ージが出る 

十字キー中央の実行ボタンで陋認]と巧した後、電源を日 FF にして力一 
ドを取り出してください。 消耗•破損によりカードが使えない可能性があ 
ります。動作確認済みの CF カードについては、弊社ホームページ（於下） 

をご覧になるか、裏表紙記載の轉社フォトサポートセンターまでお問い合 
わせ < ださい。 

http://www.dinnage.nninolta.co.jp/ 

- 


症状 

原因 

対策 

\。う、、 

画像が記録さ 
れていない 

異なるフォルダを選択してい 
る 

曰付形式フォルダの設定、画像のコピー、新規フ 
才 J レダの作成を行なうと複数のフォルタ’ができま 
す。画像が記録されたフォルダを選んでください。 

1已6 

画像の記録中に CF カードを 
取り出した 

アクセスランプ点灯中は、カードを取り出さない 
で < ださい。 

- 

撮影した画像 
の色がおかし 
し、（カメラで 
の再生時） 

画質を RAW に設定して撮影 
した 

RAW 画像は液晶モニター等での表示に画像処理を 
加えていないので、再生時には色が正常になりま 
せん。パソコンでは正常な色が再現されます。 

91 

撮影した画像 
の色がおかし 
し、（パソコン 
での再生時） 

モニターの設定が最適でない 
このカメラで撮影した画像は、 
sRGB の環境で見たとさに最適 
に再現されるよラ設計されてい 
ます （AdobeRG 目を除く）。 
sRGB で規定されている色温度 
は約巨已〇 0K、 力‘ンスイ直は 2.2 
です。 

色温度の設定 

巨已 00K に設定してください。設定方法はモニターの使用説 
明書をご覽ください。 

ガンマ値の設定 

Macintosh の場合は「モニタ調整アシスタント」で 2.2 にし 
てください。設定方法は Mac OS の使用説明書をご覽くださ 
し、。 Windows では標準が 2.2 なので、変更の必要はありませ 
ん。 

Err が表示さ 
れる、または 
カメラが正常 
に作動しない 

カメラの電源を日 FF にして電池を一度取り出し、入れ直してください。 AC アダプター 
等使用時は、一度コードを抜いてください。温度が上がっているとさには、カメラの温 
度が下がってからこれらの処置を行なってください。それでち直らない場合や何度ち繰 
り返す場合は故障ですので、お買い求めの販売店または裏表紙記載の辭社フォトサポー 
トセンターにご相談ください。 
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巧り巧い 上のミま意 


電池について 

•電池の性能は低温になるほど低下します。低温下では、新品電池を使ラ、予備の電池を保温しておいて 
交互に使ラ、などに留意してご使用ください。 

ニッケル水素電池は低温での性能低下が少ないので、寒冷地ではニッケル水素電池の使用をおすすめし 
ます。また、低温のために性能が低下した電池でも、常温に戻せば性能は回復します。 

•長期間使用しないとさは電池をおさ取ってください。入れたままにしておくと、液漏れにより電池室を 
損傷する原因となります。 

•ニッケル水素電池の場合、初めてお使いになるときや長期間放置後にお使いになるときは、その特性上、 
最初は十分に充電が行われないことがあります。このような場合でも2、3回充電と使用を繰り返すと、 
本来の性能を発揮します。 

•アルカリ乾電池の場合は、その特性上、温度や保管のしかたによっては、実際の電池容量よりカメラの 
電池容量表示が低く表示されることがあります。このような場合でも、カメラをしばらく使用すると電 
池容量が回復し、正常な電池容量表示が行われます。 

•いったん容量切れになった電池はかならず交換してください。容量切れ後、しばらく待って、わずかな 
がら容量が回復した状態で再びカメラの電源を入れると、カメラが正常に作動しない場合があります。 


使用溫度について 

• このカメラの使用温度範囲は〇〜40でです。 

•直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところに放置しないでください。 

•カメラに急激な温度変化を与えるとカメラ内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような寒 
い屋外から暖かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋などに入れ、袋の中の空気を 
絞り出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度に充分なじませてからカメラを取り出して 
<ださい。 


コンパクトフラッシュカード等記録メディアについて 

•下記の場合、記録されたデータが消去（破壊）されることがあります。データの消去については当社は一 
切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータは、別のメディア（八ードディ 
スク 等）にバックアップを取っておくことをおすすめします。 

1. お客様または第兰をがメディアの使い方を誤ったとき 

2. メディアが静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 

3. メディアへのアクセス中（記録中、フォーマット中など）に、カードを取り出したり、機器の電源を 
切ったとさ 

4. 長期間メディアの書き換えがないとき 

己.メディアの耐用回数を超えて書き換えを行ったとき 

• メディアをフォーマット（初期化）すると、記録されているデータはすべて消去されます。必要なデータ 
は必ずノいックアップを取ってください。 

• メディアには寿命がありますので、長期間ご使用になるとデータの記録や再生ができなくなる場合があ 
ります。このとさは新しいメディアをお買いホめください。 

•強い静電気や電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください 
• 曲げたり落としたり、強い衝撃や高熱を与えないでください。 

• 強い静電気や強い衝撃によって記録メディアが破壊され、データの記録や再生がでさなくなる場合があ 
ります。このとさは新しいメディアをお買いホめください。 

• 端子部に手や金属で触れないでください。 

•熱、水分、直射日光を避けて使用および保管してください。 


マイク □ ドライブについて 

•マイク □ ドライブはその特性上、コンパクトフラッシュカードと比べて衝撃や振動にそれほど強くあり 
ません。マイク□ドライブをお使いの場合、特に記録中や再生中は、カメラに衝撃や振動を与えないよ 
ラごま意ください。 
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プリント指定 （ DPOF ) について 

•他のデジタルカメラで DP 日 F 設定した CF カードをこのカメラに入れると、他のカメラでの設定はキャン 
セルされます。 

•他の DCF 対応のデジタルカメラで撮影した画像の入った CF カードをこのカメラに入れた場合、他の力 
メラで撮影した画像（他の DCF 対応デジタルカメラによって作成されたフォルダ内の画像）に対しては 
DP 日 F の設定はでさません。 

液晶 モニター について 

•液晶モニターは精密度の高い技術でつくられていますが、極めてわずかながら画素欠けや常時点灯する 
ちのがあります。 

•液晶モニターを強く巧さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。 

•寒いところで使うと、始めは画面が通常より少し暗くなります。カメラ本体内部の温度が上がってくる 
と、通常の明るさになります。 

•液晶表示は、低温下で反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、 
常温に戻せば正常に作動します。 

•液晶モニターに指紋等が付着してミちれたときは、乾いた柔らかい布で、傷などがつかないよラ軽くふい 
て < ださい。 

その他 

•カメラに強い衝撃を与えないでください。 

•バッグなどに入れて持ち運ぶとさは、カメラの電源を切ってください。 

•このカメラは防水設計にはなっていません。濡れた手で電池やコンパクトフラッシュカードの出し入れ 
や、カメラの操作をしないでください。 

海辺等で使用されるとさは、水や砂がかからないよう特にま意してください。水、砂、ホコリ、塩分等 
がカメラに残っていると、故障の原因になります。 

•直接太陽を撮影したり、直射日光の当たる場所に放置しないでください。 CCD (撮像素子）の性能を損 
なラことがあります。 

•お客様がデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利をに無断 
で使用できません。また実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影 
を制限している場合があります。なお、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲 
内で使用する場合於外はご利用いただけません。 


手入れ と巧管のしかた 


手入れのしかた 

•カメラの外側を清掃するときは、柔らかいきれいな乾いた布で軽くふいてください。砂がついたときは、 
こするとカメラに傷をつけますので、ブ□アーで軽く吹さ飛ばしてください。 

•レンズ面を清掃するときは、ブ□アブラシでホコリ等を取り除いてください。ミちれがひどい場合は、柔 
らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くように軽く 
ふいてください。レンズクリーナーを直接レンズ面にかけることはお避けください。 

•シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。 

• レンズ面に直接指で触れないでください。 

保管のしかた 

•涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保管してください。長期間の 
保存には、密閉した容器に乾燥剤と一緒にいれるとより安全です。 

•長期間使用しないとさは、カメラから電池やカードを取り出してください。 

•防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。 

•保管中も時々電源を入れて、シャッターを切るようにしてください。また、ご使用前には整備点検され 
ることをおすすめします。 

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは 

•前ちって作動の確認、またはテスト撮影をしてからご使用ください。また予備の電池を携帯することを 
おすすめします。 

•万一このカメラを使用中に、撮影でさなかったり、不具合が生じた場合の補償についてはご容赦くださ 
い。 

アフターサービスについて 

•本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間を目安に保有しています。 

•本製品および充電器の修理に関しては、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、修理 
依頼品を「アフターサービスのご案内」に記載のサービスセンター•サービスステーションにお持ち込み 
<ださい。 
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形式 フラッシュ内蔵 AE / AF レンズー体型一眼レフタイプデジタルカメラ 

有効画素数 約已00万画素 （2 已目8 X 1 928) 

撮像素子 2/3型総画素約已20万画素インターライン CCD 、 原色フィルター付さ 

撮像感度 AUTO 、 ISO 100、200、400、800相当 

レンズアスペクト比 4:3 

レンズ構成 13群1目枚 

焦点距離 7.2 〜已0.8 mm (3 已 mm フィルム換算： 28〜200 mm 相当） 

開放絞り値 F 2.8 〜 F 3 .已 

絞り設定範囲 広角： F 2.8 〜 F 8、 望遠： F 3 .日〜 F 9 .己、 l /2 Ev ステップ 

撮影距離 0.已 m 〜〇〇 ( CCD 面から） 

マク□時：ワイド端： 30〜 60 cm ( CCD 面から）、テレ端： 2己〜目 0 cm ( CCD 面から) 
最大撮影倍率： 0.1 77 (3 已 mm フィルム換算で 0.7 倍相当） 

最大撮影倍率時の被写体サイズ：約 50 X 37 mm 
ワイドマク□時の被写体サイズ：約 283 x 213 mm 
ズーム 方式 手動 ズーム 

フィルター径 49 mm 

フオーカス方式 映像 AF 方式 

フ オー カス モード AF : ワン ショット AF 、 コンテイニユアス AF 

MF :可能、電子マグニファイヤー（拡大率4倍）機能付さ 
ホワイトバランス オート、昼光、白熱灯、堂光灯（1、2)、曇天、カスタム （1 〜 3) 

測光方式 多分割測光 （300 分割)、中央重点的平均測光、スポット測光 

露出制御範囲 P / A モード：広角： Ev - 1〜18、望遠： Ev -0.4-18.7 

S / M モード：広角： Ev -1 〜17、望遠： Ev -0.4 〜 17.7 
シャッター CCD 電子シャッターと電子制御メカニカルシャッター併用シャッター速度 ： BULB 

(最長30秒)、1己〜1/4000秒 （ P / A モード、 ISO 100時） 

露出モード P (プ□グラムシフト可能)、 A 、 S、M 

デジタル撮影シーンセレクターポートレート、スポーツ、夕景、夜景ポートレート•夜景、テキスト 
デジタルエフ：:外コント□-ル露出、彩度、コントラスト補正、フィルター効果が選択可能 
露出補正 ±2 Ev ( 1 /3 Ev ステップ） 

フラッシュ制御方式 ADI 調光、 P - TTL 調光、マニュアル発光フラッシュ同調速度：全速 

フラッシュモード 通常発光、赤目軽減発光、後幕シンク□、ワイヤレス 

内蔵フラッシュガイドナンパー約8 (1/1)、約4(1/4)、約 2(1/16) ( ISO 100. m ) 

内蔵フラッシュ連動距離広角：約0.己〜 3.8 m 、 望遠：約0.己〜 3.0 m ( CCD 面から、撮影感度オート時） 

内蔵フラッシュ充電時間約7砂 
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調光補正 ±2 Ev ( 1 /3 Ev ステップ） 

ファインダー形式 TTL 電子ビューファインダー ( EVF )、 チルト可能 （0 〜 90°) 

モニター自動感度アップ機能、電子マグニファイヤー機能 
ファインダー画像表示液晶 4.8 mm (0.1 9型）反射型強誘電性液晶マイク□ディスプレイ 

総画素： 22万画素相当 
ファインダー視野率 約100% 

アイポイント 20 mm 慮終光学面より）、17.已 mm (接眼枠より） 

ファインダー倍率 0.31 〜 2. 1倍 

視度調整 あり一日〜+0.已ディオプター 

表示切り督え機能 AUTO . EVF 、 液晶モニター切り督え可能 

A / D 変換 bit 数 12 bit 

記録媒体 CF 力ード （ TYPE し TYPE II ) マイク□ドライブ （170 M 目、340 MB 、 已 12 M 目、 

1 GB ) 

記録画像ファイルフオーマット JPEG 、 TIFF、Motion JPEG ( MOV)、RAW 

DCF 1.0 準拠 DPOF ( Ver . l . l ) のプリント機能に対応 
Exit Print 対応 

PRINT Image Matchin 旨 II 対応 

言己録画素数 静止画： 2已巨 0X1 920、 1600X1200、 1280x960. 640x480 

動画： 320 X 240 (通常動画、ナイトムービー）目 40 X 480 ( UHS 連続撮影動画) 
静止画記録画素数すベて可能（インターバル動画） 

画質モード スタンダード （ STD .)、 ファイン （ FINE )、 エクストラファイン （ X . FIN )、 スーパー 

ファイン （ S . FIN )、 RAW 

カラーモード 標準 （ sRGB )、 ビビッド （ sRG 目）、 AdobeRGB 、 モノク□、ソラリゼーシヨン 

シャープネス ソフト、標準、八ード 

ExifTag 情報 撮影年月日時刻、撮影条件（露出モード、シャッター速度、絞り値、露出補正値、測 

光方式、フラッシュ発光の有無、撮像感度、ホワイトバランス、焦点距離等)、色空 
間情報 

消去機能 あり （1 コマ/全コマ/指定コマ）クイックビュー（撮影モード）時の消去可能 

誤消去防止機能：あり （1 コマ/全コマ/指定コマ） 

フオーマット機能 あり 

データ写し込み機能 なし、年月日、月日時刻、文字（英数字•記号、最大1目文字、カタカナ•欧文字対応)、 

文字+通し番号（合計最大1目文字） 

液晶モニター 4巨 mm (1.8 型）低温ポリシリコン TFT カラーモニター画素数：11 .8 万画素視野 

率：約100% 

連続撮影 連続撮影（通常）：最速2コマ/秒 Hi 連続撮影：約3コマ/砂ウルトラ八イスピー 

ド （ UHS ) 連続撮影：約7コマ/砂（画像サイズ 1280 X 960、 デジタルズーム時は 
巨 40 X 480) 連続撮影速度は撮影条件による 
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セルフタイ 7 — 
デジタル::フ1クトブラケット 


インターバル撮影 
動画 


音声 

デジタル ズーム 
操作音 
使用電池 
外部電源 
連続動作時間 


撮影可能コマ数 


t 了ム通1己 


PC 用インターフェース 


約10秒 

露出、コントラスト、彩度、フィルター効果 
露出ずらし 量： 1.0 Ev 、 0.已 Ev 、0.3 EV 選択巧 
コントラスト、彩度、フィルター効果ずらし 量： 一定 
枚数： 3枚 

mm :1〜10、1己、20、30、4己、巨0分枚数： 2〜99枚 

通常動画、ナイトムービー供に最大巨0秒)、ウルトラ A イスピード （ UHS ) 連続撮影 

動画、インターバル動画 

記録画素数 （1 フレームあたり）：通常動画.ナイトムービー: 320 X 240 UHS 連続 
撮影動画：目 40 X 480 インターバル動画：任意 

フレームレート：通常動画•ナイトムービー：1已フレーム/砂 UHS 連続撮影動画： 

約7フレーム/砂インターバル動画： 4フレーム/秒 

音声：通常動画•ナイトムービー：あり（モノラル）/なし UHS 連続撮影動画：あり 
(モノラル）インターバル動画：なし 

ボイスメモ（已秒または1已秒）ファイル形式： WAVE モノラル 
2倍 

各操作時、レリーズ時シャッター音操作音•レリーズ音とち2種類から選択可能 
単3形4本（ニッケル水素、アルカリ）ニッケル水素電池の使用を推奨 
DC 目 V ( AC アダプター使用時） 

連続再生：約120分当社試験条件による（液晶モニターのみ、ニッケル水素電池 
(18 已 OmAh ) 使用） 

約220コマ当社 試験 条件による （EVF のみ、ニッケル水素 電池 （1 8已 OmAh ) 使用、 
画像ヴイズ2已巨 0 X 1 920、画質 STD 、 アフタービューなし、ボイスメモなし、フラッ 
シュ使用已〇 〇/〇) 

可能電送インターフエース： CF モデムカード（一般回線用 ： TDK DF 已巨 CF )、 CF 型 
PHS (NTT DoCoMo P-in Comp @ ct 、 P-in m @ ster 、 P-in memory DDI POCK ¬ 
ET AirH " Card petit 、 C @ rdH " 64 petit ) 

US 巨 1.1 


AV 出力 NTSC / PAL 切り督え巧 


大きさ 117 ( 幅） X 90.已（高さ） X 1 12.5 (奥行き） mm 

質量 （重さ） 約已30呂（電池、 CF カード別） 


本書に記載の性能は当社試験条件によります。 

本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することがあります。 


翻 


数き 

000と表示されたとさ 26 

1コマ再生 115 
1コマ撮影 28、已已 

アルファベット 

AC アダプター 208 

ADI 調光 98 

AdobeRGB 106 

AE (自動露出）101 

AF (才ートフォーカス）モード 86 

AWB (オートホワイトバランス）目3 

AV ケーブル 120 

A モード 49 

CCD 44 

CF 力ード（出し入れ） 24 
CF 力ード（フォーマット）12目 
DCIM 154 

DMF (ダイレクトマニュアルフォーカス）1目2 

DP 0 F (プ U ント指定）131 

EVF 16、39 

EVF (明るさ調整）1己1 

EVF オート設定 1目目 

FFP (フレックスフォーカスポイント） 79 

FINE (画質） 89 

Hi 連続撮影 已7 

ISO 6己 

JPEG 89 

MF (マニュアルフォーカス） 80 
MISC 154 
M モード 已2 

M モード（ダイヤルの入れ替え）170 
NTSC 121 
PAL 121 


P-TTL 調光 98 

P モード 48 
QuickTime 188 
RAW 89、91 
REAR (後幕シンク □) 93 

S.FIN (画質） 89 
sRGB 10己 
STD . (画質） 89 
S モード 己1 

TIFF 89 
UHS 連続撮影 己8 

UHS 連続撮影動画 14目 

USB 接続 176〜181 
VVB (ホワイトバランス）目3 


V V 1^\,1、ーグ 1 1 /\ンーグ/、ノ 、一 

WL (ワイヤレスフラッシュ） 

94 

X.FIN (画質） 

89 


あ行 

アイセンサー 

39 


赤目軽減発光 

92 


明るさ調整（液晶モニター） 

151 


明るさ調整（ファインダー、 EVF ) 151 
アクセスランプ 2己 

後幕シンク □ 93 

アフタービュー 110 

インターバル撮影 目0 

インターバル動画 14己 

インデックス画面の切り替え （9 コマ/4コマ）128 
インデックス再生 117 

インデックスプ U ント 134 
写し込み 102 

ウルトラ八イスピード連続撮影 已8 

ウルトラ八イスピード連続撮影動画 14目 

液晶モニター 1目、39 
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液晶モニター（明るさ調整）1己1 
エクストラファイン（画質） 89 
才ートフォーカスの苦手な被写体 30 

オートフォーカスモード 86 

音声（静止画、ボイスメモ、再生）11己 
音声（静止画、ボイスメモ、録音）112 
音声（動画）142 
オンラインラボエ房 211 
音量 152 

か行 

カード（出し入れ） 24 
力ード（フォーマット）12目 
力ードエラー 214 
外部電源パック 208 

拡大再生 11目 

拡大ボタンな広大再生）118 
拡大ボタン（機能の変更）101 
拡大ボタン（デジタルズーム） 78 
拡大ボタン（ピント確認）102 
確認画面（消去） 172 

画質 88 

カスタムホワイトバランス 目4 

画像サイズ 吕7 

画像送信 190〜20目 

画面表示の切り替え（再生モード）116 

画面表示の切り替え（撮影モード） 37、160 

カラープ□ファイル 10目、172 

カラーモード 10已 

クイックビュー 34 

クイックビュー消去 3已、119 

ク□ーズアップディフューヴー 209 

言語設定 1己3 

光学ズーム 78 

誤消去防止 127 

コピー 13己 


コンティニュアス AF 86 

コントラスト補正 84 

コントラストブラケット 已目 

コンパクトフラッシュカード（出し入れ） 24 

コンパクトフラッシュカード（フォーマット）12目 

を行 

彩度補正 76 

彩度ブラケット 己目 

撮影画像数 90 

撮影シーンセレクター 41〜43 

撮像感度 目己 

自動再生 129 

視度調整 83 

絞り優先モード 49 

シャープネス 109 

シャッター音 1己2 

シャッター速度優先モード 己1 

充電（電池） 21 

消去（クイックビュー時） 3日、119 
消去（再生モード）124 
消去確認画面 172 

焦点距離（換算表） 207 
初期化 12目 

シンク□ターミナル 83 

スーパーファイン（画質） 89 
ズーム U ング 28 
スタンダード（画質） 89 
ストラップ 11 
スポーツ 42 

スポット AE □ックボタン 目9 

スポット AE □ックボタン（機能と操作の変更）100 

スポット測光 目7 

スライド シヨー 129 

ずらし撮影 已目 

スレーブフラッシュ撮影 99 
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ス□-シンク□撮影 101 

設定値リセット 1目3 

設定読み込み 201 

セピア色 107 

セルフタイマー撮影 目2 

操作音 1己2 

送信 190〜206 

測光モード 目7 

ソフト（シャープネス）109 

ソラ U ゼーシヨン 108、227 

た行 

ダイレクトマニュアルフォーカス 1目2 

多分割測光 目7 

チャンネル（ワイヤレスフラッシュ） 97 
中央重点的平均測光 目7 

調光距離（フラッシュ光の届く距離） 33、目目 
調光補正 7己 
調光モード 98 
長時間露光 81 

通信設定ウィヴード（インストール）1 92-195 
通信設定ウィヴード（設定方法）196〜20目 
テキスト 43 

デジタルエフェクトコント□-ル 73〜77 

デジタルエフェクトブラケット撮影 己目 

デジタル撮影シーンセレクター 41〜43 

デジタルズーム 78 

テレビで見る 120 

テレマク□撮影 44 

電池（入れ方） 22 

電池（充電） 21 

電池（容量の確認） 23 

動画再生 143 

動画撮影 140 

登録 70 

登録（呼び出し操作の変更） 1目9 


ドライブモード 己己〜目2 

な行 

内蔵マニュアル発光 99 

ナイト ムービー 144 

日時設定 1目7 

日中シンク□撮影 99 

入力（文字の入力方法）103〜10己 

年月曰（写し込み）102 

年月日（並べ替え）1目8 

は行 

八ード（シャープネス）109 

パソコンへの接続 17目〜181 

バルブ撮影 81 

パワーセーブ 23 

パワーセーブ（時間変更）1目8 

半巧し（シャツターボタン） 28、29 

ヒストグラム（再生モード）117 

ヒストグラム（撮影モード） 38 

曰付形式フォルダ 1己目 

曰付並び順の変更 1目8 

ビデオ出力形式 121 

ビビッド' 106、227 

表示切り替えボタン 37、11目、160 

表示モードの選択（画面）1目0 

ピント確認（マニュアルフォーカス時）102 

ファイルサイズ 90 

ファイルとフオルダ 1己4〜1已9 

ファイル No. メモ U 1己9 

ファイル番号 1己已 

ファイル名 1己己 

ファイン（画質） 89 

ファインダー 1目、39 

ファインダー(明るさ調整）1己1 

フアンクシヨン設定 46 
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フィルター効ま（カラー) 2、77 

フィルター効果（モノクロ） 107、227 

フィルター効果ブラケット 日目 

フオーカス表示 30、87 

フオーカス□ック撮影 31 

フオーマット 12目 

フオルダ（新規作成）1己8 

フオルダ構成 1己4 

フオルダ選択 1己目 

フオルダ番号 1己己 

フオルダ名 1日己 

ブラケット撮影 己目 

ブラケット撮影（内容の変更）171 

フラッシュ光の届く距離 33、目目 

フラッシュ撮影 32 

フラッシュ表示 32 

フラッシュモード 92 

プ U 発光 98 

プ U ント指定 131 

フルオート撮影 28 

フレックスフオーカスポイント 79 

プ□グラムシフト 49 

プ□グラムセットボタン 40 

プ□グラムフラッシュ 209 

プ□グラムモード 48 

プ□テクト 127 

ボイスメモ（再生）11日 

ボイスメモ（録音）112 

方眼（画面表示） 1目1 

ポートレート 42 

ホワイトバランス 目3 

ま行 

マク□切り替えレバー 4己 

マク□撮影 44 
マク□フラッシュ 209 


マニュアルシフト 170 

マニュアル発光 99 

マニュアルフオーカス 80 

マニュアルモード 己2 

マニュアルモード（ダイヤルの入れ替え）170 

メニュー設定一覧（再生モード）122 

メニュー設定一覧（撮影モード） 84 

メニュー設定一覧（セットアップモード）149 

メモ U —効果（電池） 22 

目盛り線（画面表示） 1目1 

文字（写し込み） 102 

文字（入力方法） 103〜10日 

モニター自動感度アップ機能 37 

モノクロ 10目 

や巧 

夜景 43 

夜景ポートレート 43 
夕景 42 

呼び出し（登録） 72 

呼び出し（登録呼び出し操作の変更）1目9 

6巧 

U モートコード 208 
レンズキャップ 20 

レンズフード 82 
連続撮影 己7 
露出ブラケット 己目、171 

露出補正 74 
露出モード 48〜54 

わ巧 

ワイヤレスチャンネル（ワイヤレスフラッシュ ） 97 
ワイヤレスフラッシュ撮影 94 
フオーカスフレーム（ワイド） 28、79 
ワイドマク□撮影 44 

ワンショット AF 86 
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モノク□でのフイルター効果 

モノク□画像の色調が調整され、セピア色の画像などを得ることがでさます。 -P.107 



ビビッド 

標準より色が鮮やかに再現され 
ます。 -P.106 


ソラリゼーシヨン 

明るい部分の色び補色（反対の色彩) 
に反転されます。 -P.108 




ビビッド （sR 己 G) 


標準 (sRGB) 


ソラリゼーシヨン 227 













ミノルタ株式会社 


ホームぺージ 

個々の製品の互換性情報や最新版ドライバソフトウエアの提供、よくある質問 (FAQ) とその回 
答などのサポート情報については、下フォトイメージングのホームページをご覧ください。 

http://www.photo.minolta.co.jp/ 

弊社デジタル製品の商品情報については、下のホームページをご覧ください。 

http://www.dima 呂 e.minolta.co.jp/ 


フォトヴポートセンター 

弊社製品のカメラ、交換レンズ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、露出計など写真や画像 
に関わる製品の機能、使い方、撮影方法などのお問い合わせをお受けいたします。 

ナビダイヤ J レ 0570-007111 

ナビダイヤルは、お客様び日本全国どこからかけても市内通話料金で通話していただけるシステムでず。 

TEL 03-己3己 1-94 10 

携帯電話 ‘ PHS 等をご使用の場合はこちらをご利用ください。 

FAX 03-33 己 6-6303 

受付時間10:00〜18:00は•日•祝日定休） 


0 


43325 


531191 


4 


9223-2778-61 MM-A208 
Printed in Malaysia 





